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O właściwej konstrukcji odlewów stalowych. 


Właściwa konstrukcja odlewów ogromnie 
ułatwia pracę odłewnikowi, a co najważniejsze, 
daje konstruktorowi żądaną (obliczoną) wytrzy- 
małość. Nie znając zasad stygnięcia metalu, mo- 
żemy zaprojektować odlew tak, że będzie on 
miał ap. ukryte jamy usadowe i wtedy w miej- 
scach tych nie będzie posiadał żądanej wytrzy- 
małości. 

Projektując jakiś odlew, musimy przede 
wszystkim wyobrazić sobie, w jaki sposób bę- 
dzie on formowany. Należy dążyć, by formo- 
wanie było jak najprostsze. Konstruować tak, 
by — jak wyraził się Grum-Grzymajło — wy- 
żej leżąca część odlewu była dla niżej leżącej 
jak gdyby nadlewem. Przy odlewie, w ten spo- 
sób skonstruowanym, dając nad najgrubszą je- 
go częścią właściwy nadlew, możemy być spo- 
kojni, że otrzymamy odlew bez jam usadowych. 
Konstruując odlew, trzeba zastanowić się nad 


Rys. 1. 
Określenie wymiarów nadlewu dla walca sposobem 
izoterm. 


rozmieszczeniem nadlewów; wspominam o tym, 

gdyż są takie rozwiązania konstrukcyjne, które 

nie dają odlewnikowi w ogóle możności umiesz- . 
czenia koniecznych nadlewów. Dla określenia 

formy i miejsca powstania jamy usadowej mo- 

żemy . posługiwać się stosowaniem sposobu izo- 

term (rys. 1): 

Części więcej odpowiedzialne należy w mia- 
rę możności przy konstruowaniu rozplanować 
tak, by podczas lania mogły one znajdować się 
od dołu, a jeżeli jest to niemożliwe i części te 
znajdują się u góry, to — o ile nie są one bez- 
pośrednio pod nadlewem -— trzeba przewidzieć 
większy dodatek na obróbkę. Gdy części te ma- 
ją pozostać surowe, należy zastosować większą 
niż wypadło z obliczeń grubość ścianek, trzeba 
bowiem liczyć się z tym, że górna warstwa bę- 
dzie posiadała zanieczyszczenia, a zatem nie bę- 
dzie miała własności mechanicznych czystego 
metalu. l 

Naieży tak konstruować odlew, by rdzeń 
mógł być dobrze usadowiony w markach i nie 
trzeba było wspierać go na podpinkach, zwłasz- 
czą wtedy, gdy są to części, narażone na ciśnie- 
nie cieczy lub gazów. W. przypadkach, w któ- 
rych rdzenia w markach umieścić nie można, 
trzeba przewidzieć w konstrukcji dodatkowe 
otwory dla usadowienia rdzenia, a następnie 
otwory te zakorkować. 

Projektując powinno się zwracać uwagę, by 
szkielet (żebra), wzmacniający rdzeń i sam rdzeń 
mogły być łatwo usunięte. Rdzenie nie powinny 
stykać się z sobą, gdyż wówczas — podczas od- 
lewu — zachodzi obawa zalania kanałów, od- 
prowadzających gaz, co prowadzi w następstwie 
do niechybnego braku. 

W zależności od miejscowych warunków. 
należy przewidywać podział skomplikowanego. 
odlewu na kilka prostszych i unikać — przy 
dużych odlewach występujących — drobnych 
szczegółów, któreby przeszkadzały swobodnemu 
skurczowi, gdyż mogą one spowodować pęknię- 
cie odlewu. W ogóle należy dążyć do zwarto- 
ści odlewu. 

Trzeba pamiętać i liczyć się z tym, że przy 
stalach węglowych wytrzymałość na rozerwa- 
nie rośnie z zawartością węgla, granica spręży- 
stości natomiast rośnie tylko do zawartości 
0,45% węgla. 


Str. 408 


HUTNIK 


Nr 9 


Naprężenia w odlewach są pochodzenia ciepl- 
nego lub też skurczowego. Naprężenia cieplne 
powodowane są różnicą temperatur poszczegól- 
nych części odlewu, naprężenia skurczowe zaś 
powodowane są oporem formy, wzgl. rdzenia. 

Przejdźmy do naprężeń cieplnych. Grubsze 
części odlewu, stygnące wolniej, mają napręże- 
nia rozciągające. Części cieńsze odlewu, sty- 


Rys. 2. 


gnące prędzej, mają naprężenia ściskające. 
Przyrząd, skonstruowany przez Politechnikę 
w Berlinie, b. dobrze charakteryzuje, jak zacho- 
wuje się odlew pod wpływem tych naprężeń 
(rys. 2). Składa się on z 2 sprężyn II i I. Sprę- 
żyny te złączone są poprzeczkami. Sprężyna II 


Rys. 3. 
Paczenie się odlewów pod wpływem naprężeń, 


Q =a. 


jest rozciągnięta, sprężyna I ściśnięta, jednak są 
one tak umocowane, że są nieruchome (rys. 2 a; 
układ posiada naprężenia). O ile teraz uwol- 
nimy ten układ od naprężeń, czyli pozwolimy 
jednej sprężynie rozciągnąć się, a drugiej ści- 
snąć się, to przyrząd przyjmie położenie jak na 
rys. 2 b. Identycznie zachowują się odlewy 
(rys. 3). Na rys. 4 widzimy odlew rury, do której 


Przekryy ua. 
= U 


— 9 


Rys. 4. 


rdzeń został wstawiony mimośrodowo. Jako do- 
bry przykład mogą służyć również szyny, które 
po walcowaniu są wygięte wg powyższych za- 
sad i dlatego muszą być prostowane. Najmniej 
ulegają paczeniu połączenia krzyżowe lub też 
dwuteowe. Połączenie dwuteowe jest korzyst- 
niejsze od połączenia krzyżowego, które ma 
w środku duże skupienie metalu, stygnącego 
wolniej od całości i powodującego duże naprę- 
żenia rozciągające. 

Powstaje pytanie, jak postępować przy pro- 
jektowaniu, by otrzymać jak najmniejsze wy- 
paczenie odlewu? Bauer badał żeliwo, które — 
wobec wydzielania się grafitu podczas stygnię- 
cia — zachowuje się odmiennie niż stal. Twier- 
dzi on, że głównym czynnikiem, określającym 
prędkość stygnięcia, jest stosunek obwodu do 
przekroju, który wg niego powinien być jedna- 
kowy, zbliżony do jedności, tak jak stosunek 
samych przekrojów. Wtedy, jak stwierdził on 
doświadczalnie, odlew nie paczy się. Rozpatrz- 
my to na przykładzie (rys. 5). 


a, i Q =a. 
i U, = 2a, + 2a, 
By odlew nie paczył się, wg Bauera ma być: 


Qı A =. 
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Bolton, który również zajmował się tym za- 
gadnieniem, dowodzi, że prędkość stygnięcia za- 
leży przede wszystkim od stosunku objętości do 
powierzchni studzenia. 

Większość badaczy, którzy zajmowali się po- 
wyższym zagadnieniem, uważa, że w odlewach 
staliwnych głównym czynnikiem, określającym 
prędkość stygnięcia, jest stosunek przekrojów. 
By odlew nie paczył się, powinien on być zbli- 
żony do jedności. 


Q: az . ai 
— 1 
Q: a; . a4 


Drugi rodzaj naprężeń — to naprężenia skur- 
czowe w odlewach. Również przy tych naprę- 
żeniach, tak' jak i przy cieplnych, w częściach 
grubszych (wolniej stygnących) powstają naprę- 
żenia rozciągające, a w cieńszych (prędzej sty- 
gnących) naprężenia ściskające. 

Praktycznie stwierdzono, że naprężenia 
skurczowe są większe od naprężeń cieplnych. 

Rozpatrzmy wpływ tych naprężeń na przy- 
kładzie kół. Rys. 6 przedstawia koło, o cienkim 


Rys, 6. 


„Koło — cienki wieniec, grube ramiona. Pełną linią ozna- 

czone jest koło, jakie konstruktor chce otrzymać, kres- 

kowaną — jakie otrzymuje po odlewie z modelu, wyko- 
nanego na 2% skurczu, 


wieńcu i grubych ramionach. Cienki wieniec — 
wobec oporu formy — ma skurcz mniejszy niż 
2%, ramiona, gdyby nie były połączone z wień- 
cem, miałyby skurcz 2% (gdyż wtedy nic nie 
przeszkadzałoby ich skurczowi). Wobec tego, 
że są one jednak połączone, skurcz będzie mniej- 
szy niż 2% (wieniec, prędko stygnący, będzie 
przeszkadzał swobodnemu skurczowi ramion), 
lecz większy niż samego wieńca. Deformacja 
koła.o grubym wieńcu i cienkich ramionach po- 
kazana jest na rys. 7. 

Zjawiska te są niebezpieczne, zwłaszcza przy 
kołach zębatych o zębach surowych. 

Jak walczy z tym zjawiskiem konstruktor? 
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Rys. 7. 
Koło — gruby wieniec, cienkie ramiona. Pełną linią 
oznaczone jest koło, jakie konstruktor chce otrzymać, 
kreskowaną — jakie otrzymujemy po odlewie z mo- 
delu, wykonanego na 2% skurczu. 


By osiągnąć równomierne stygnięcie, można gru- 
be ramiona owalne zastąpić ramionami dwuteo- 
wymi, gdyż z punktu widzenia wytrzymałościo- 
wego są one znacznie korzystniejsze i dlatego 
można je zrobić cieńszymi. By zmniejszyć 
wpływ sił ściskających na wieniec robi się czę- 
sto koła o ramionach wygiętych (rys. 8). 


Rys. 8. 


Dla zmniejszenia paczenia (naprężeń) przy 
większych kołach leje się je, dzielone na 2 czę- 
ści, a nawet — przy b. dużych — na 4 części. 
Znany jest sposób A. E. G., opracowany przez 
Stalownię Oeking. Polega on na tym, że piasta 
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Rys. 9. 
Odlew koła z dzieloną piastą dla zabezpieczenia wieńca 
przed paczeniem się (dla większej przejrzystości nary- 
sowane bez pierścienia skurczowego). 
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jest dzielona, a mianowicie wstawione są do niej 
rdzenie z piasku (rys. 9). Dzięki temu ramiona 
mogą swobodnie się kurczyć, nie napotykając na 
opór. Później łączy się piastę pierścieniem 
skurczowym. 5 

Nadzwyczaj pomysłowo rozwiązana została 
sprawa kół zębatych o zębach surowych przez 
Stalownię Oeking, która zastąpiła ramiona dys- 
kiem. Zmiana ta ma tę dodatnią stronę, że dysk 
stawia na całym obwodzie jednaki opór skurczo- 
wi wieńca, który— dzięki temu— jest po odlaniu 
zupełnie okrągły. Firma ta nadała dyskowi spe- 
cjalną stożkowatą formę, przy czym grubość 
ścianek została b. dokładnie obliczona na wytrzy- 
małość, w zależności od wymiaru wieńca, z do- 
kładnym uwzględnieniem praw rozkładu naprę- 
żeń w układzie: wieniec - dysk - piasta. Dzięki 
temu otrzymuje firma Oeking koła o wielkich 
średnicach, z zębami surowymi, zupełnie okrą- 
głe, przy czym naprężenia są nieznaczne. Rys. 
10 przedstawia takie koło o 3640 mm O. 


Rys. 10. 


Przy projektowaniu konstruktor powinien 
w miarę możności wykorzystać tzw. „krytyczną 
grubość ścianki”, przy której osiąga się już 
w stanie surowym b. drobnoziarnistą, budowę 
staliwa, a zatem najwyższe własności mechani- 
czne. 


Tablica krytycznych grubości ścianek, w zależności od 
zawartości „C“, wg Oberhoffera. 


Zawartość C 0/ę | Krytyczna grubość ścianki w mm 


0,00 | 9,0 

0,10 11,0 

0,20 | 13,5 

0,30 18,5 

0,40 | 27,0 

0,50 | 39,0 
U 


O transkrystalizacji stali powinien konstru- 
ktor pamiętać ustawicznie. Przytoczę znany z ka- 
żdego podręcznika przykład (rys. 11). 
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Kryształy, podczas stygnięcia metalu, rosną 
prostopadle do powierzchni studzenia, widzimy 
zatem, że w kątowniku (rys. 11 — I)}) w prze- 
kroju a - a nastąpi pęknięcie, gdyż zbiegają się: 
tam różnokierunkowe kryształy; w przypadku 
II (rys. 11) nastąpi pęknięcie lecz nie przez eały 
przekrój; w przypadku rys. 11 — III w ogóle nie- 
będzie żadnego pęknięcia, gdyż kryształy ukła-- 
dają się równolegle. 

Trzeba zatem pamiętać, że w odlewach sta~ 
lowych nie może być ostrych kątów i wszystkie: 
przejścia muszą być zaokrąglone (płynne). 

Przytaczam 2 przykłady właściwej i niewła— 
ściwej konstrukcji. Rys. 12a: w punktach, ozna-. 


Rys. 12. 
a — Niewłaściwa konstrukcja odlewu. 
b — Właściwa konstrukcja tegoż odlewu. 


czonych strzałką, przy próbach szczelności, od- 
lew przeciekał z powodu transkrystalizacji. Zja— 
wisko to powiększał jeszcze opór formy, prze-- 
szkadzający w tych punktach swobodnemu skur- 
czowi. 

Rys. 12b: prawidłowa konstrukcja (płynne: 
przejścia, brak występów, przeszkadzających. 
skurczowi). Odlew ten nie miał wyżej wspom- 
nianych wad. Na rys. 13a widzimy nieprawidło— 
wą, a na rys. 13b prawidłową konstrukcję kor-- 
pusu zaworu. 

W przypadku konieczności zastosowania zna— 
cznie różniących się grubości ścianek, należy” 
przewidzieć tzw. „żebra usadowe*, by nie pow- 
stały pęknięcia w miejscu ich połączenia (rys. 
14). Żebra te są grubości kilku milimetrów, 
prędko stygną i dlatego też wnet osiągają stosun-. 
kowo wysoką wytrzymałość, dzięki czemu 
wzmacniają konstrukcję, chroniąc odlew od pęk- 
nięć. Żebra te mogą być następnie, w razie po- 
trzeby, z odlewu łatwo usunięte. 

W przypadku konstrukcji, gdzie zbiegają się: 
różne grubości ścianek (co w zasadzie nie po- 
winno mieć miejsca), jak na rys. 15 (1), w miej- 
scu, oznaczonym literą „a“ nastąpi niechybnie 
pęknięcie. By tego uniknąć, musimy postąpić: 
tak, jak na rys. 15 (II). 
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Rys. 13. 


a — Niewłaściwa konstrukcja zaworu (transkrystali- 


zacja), 
b — Właściwa konstrukcja zaworu. 


Rys. 14. 


a — Niewłaściwa konstrukcja żebra usadowego 
b — Właściwa konstrukcja żebra usadowego 


Rys. 15. 


fkys. 16. 


a — Niewłaściwa konstrukcja odlewu z punktu wi- 


dzenia ujścia gazów i krystalizacji. 
b — Właściwa konstrukcja. 
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Konstrukcja nie jest 
bez znaczenia dla czy- 
stości odlewu pod 
względem pęcherzy ga- 
zowych (rys. 16i 17). 

Konstruktor musi 
wiedzieć, gdzie mogą 
powstać pęcherze gazo- 
we w. odlewie i musi tak 
konstruować, by ewen- 
tualnie pęcherze były u- 
sadowione tam, gdzie 
najmniej wpływają na 
wytrzymałość. Na rys. 
18.(3) położenie dolne 
jest korzystniejsze niż 


górne i dlatego ramiona dwuteowe kół należy 


ZNACZ, 


konstruować tak, jak na rys. 18 3b. 


Rys. 17. 


a — Niewłaściwe; b — właściwe położenie dysku w ko- 
łach z punktu widzenia zmniejszenia pęcherzy 


gazowych. 


Rys. l6. 


Położenie pęcherzy gazowych w przekrojach różnego 
kształtu. l 


Obecnie przechodzę do ostatniego i jednego 


z najważniejszych 
sposobu osiągnięcia 
wszystkich części odl 


zagadnień, a mianowicie 
równamiernego stygnięcia 
ewu. 


Rozpatrzmy przykład trójnika (rys. 19). 
Konstruktor, biorąc pod uwagę, że jeden z koł- 
nierzy trójnika jest mniejszy od 2 innych, 


zmniejszył przy tym 


kołnierzu grubość ścianki. 


Wobec nierównomiernego stygnięcia w miej- 
scach a (rys. 19 — 1) trójnik nie był szczelny. 


Wad metalu w tym 


miejscu gołym okiem nie 


można było spostrzec, dlatego też straty były 


tym większe, że zaworów tych nie można było 


z miejsca odrzucić. 


Nieznaczna , stosunkowo 
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zmiana konstrukcji, a 
mianowicie taka, jak na 
rys. 19 — 2, nie daje 
wad, dzięki uzyskaniu 
jednakowych grubości 
ścianek i płynnym 
przejściom. 

Stosując nawet jed- 


nakową grubość ścia- 
nek, musimy zwrócić 
uwagę na tzw. „punkty 
węziowe”, tzn. te pun- 
kty, lub — prawidłowiej 
— miejsca, gdzie łączą 


się Ścianki odlewu. 
Miejsca te — siłą rze- 
czy — są grubsze od całości i stygnięcie w nich 
odbywa się wolniej, a zatem jest obawa powsta- 
nia tam jamy usadowej, a nawet pęknięć. Przy 

taczam wykres Heuversa, który badał i porów- 
nywał stygnięcie tzw. „węzłowego punktu“ 
z resztą odlewu (rys. 20). 


SEEEN 
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Rys. 20. 
_ Prędkość stygnięcia: tzw, węzłowego punktu dl) 
i reszty odlewu (1). 


By otrzymać możliwie równą szybkość styg- 
nięcia całego odlewu, dobrze jest posługiwać się 
przy konstruowaniu sposobem tzw. „kół wpisa- 
nych“ (rys. 21). Widzimy, że dopiero przy gru- 
bości jednej ścianki 25 mm, a drugiej 10 mm, 
otrzymujemy koło wpisane o- średnicy, zbliżonej 
"do 25 mm. Konstruując nie powinniśmy iść zbyt 
daleko, by nie powstały duże naprężenia, a za- 
tem najkorzystniejsze byłoby rozwiązanie 2 
rys. 21, z zastosowaniem chłodnika. 
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Rys, 19. 
l) Niewłaściwa konstrukcja trójnika. 
2) Właściwa konstrukcja trójnika, 
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Rys, 24. 
1) Niewłaściwa xonstrukcja wieńca koła zębatego 
(zgrubienie w „a“ — nadlew niewystarczający, w „b” 


skrzepnie prędzej niż w „a'). 
2) Właściwa konstrukcja wieńca koła zębatego. 
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Są przypadki jednak, gdy grubości ścianki 
nie możemy z tych lub innych względów zmniej- 
szyć. O ile jest to możliwe, dobrze jest postąpić 
wówczas tak, jak na rys. 22 II (stosować przy 
połączeniu ramion koła z piastą). Rozpatrzmy 
przykład wycinka zaworu (rys. 23). Widzimy, 
że przez zastosowanie innego pochylenia ścianek, 
przy tej samej ich grubości, otrzymujemy w jed- 
nym przypadku skupienie materiału o średnicy 
koła wpisanego 68 O, w drugim o średnicy koła 
wpisanego 52 mm. 

Przytaczam przykład 
właściwej i niewłaściwej 
konstrukcji wieńca koła 
zębatego (rys. 24). Jako je- 
szcze jeden przykład ko- 
rzystania ze sposobu kół 
wpisanych przytoczęodlew 
"wieszaka kotła, o grubości 
ścianki 90 mm. Pokazane 
są 2 rozwiązania (rys. 25). 
Rozwiązanie 2 jest oszczęd- 
niejsze niż pierwsze. Roz- 
wiązanie 1 stosujemy tylko 
wtedy, gdy — ze wzglę- 
dów konstrukcyjnych — 
nie możemy robić wyjęć. 
Należy wóczas liczyć się 
z dużą obróbką i stratą 
materiału. 


Artykuł niniejszy nie wnosi niczego nowego. 
Większości konstruktorów są te sprawy znane. 
Jedna. b. często nie stosują oni tych elementar- 
nych wytycznycen, przysparzając odlewnikom: 
wiele kłopotów. Dlatego też pragnątbym, aby 
praca moja była przypomnieniem tych starych 
zasad. 


Kontrola biegu wielkiego pieca i jego wytworów, 


I. Wstęp. Dobrze przemyślana i zorganizo- 
wana kontrola jest niezbędnym czynnikiem, de- 
cydującym o wynikach każdego twórczego wy- 
siłku, zmierzającego do jakichkolwiek bądź 
osiągnięć. Wszystkie procesy wytwórcze w dzie- 
dzinie przemysłowej podlegają jednym i tym sa- 
mym prawom, o ile zaś chodzi o procesy wy- 
twórczości metalurgicznej, które charakteryzuje 
specjalna mnogość i różnorodność czynników, 
wpływających na ilość i jakość produkowanego 
wytworu, prawa te w sposób szczególny decydu- 
ją o osiąganych wynikach. Zwłasżcza proces 
wielkopiecowy, jako najbardziej żywiołowy 


spośród wszystkich znanych procesów techno- 
logicznych, zasiuguje na próbę stworzenia regla-. 
mentacji metod kontroli, mało dotychczas: 
uwzględnianych w odnośnej literaturze facho- 
wej. 

Próbę niniejszą robimy w odniesieniu do 3 
zasadniczych dziedzin: kontroli zasilania wiel- 
kiego pieca, kontroli ruchu i kontroli wyników. 

IH. Kontrola zasilania, Kontrola zasilania 
wielkich pieców dotyczy strony jakościowej i ilo-- 
ściowej ńamiaru oraz sposobu załadowania go 
do gardzieli. Kontrola jakościowa namiaru po- 
lega przede wszystkim na dopilnowaniu, aby do 
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pieca ładowano tworzywa, ściśle odpowiadające 
wykazowi dyspozycyjhemu, tj. aby były to ru- 
dy, topniki, koks itp., o analizie, ściśle cedpowia- 
dającej tej, dla której obliczono odnośny namiar. 


Należy dbać przede wszystkim o fachowe 
pobieranie próbek z każdej partii przysyłanej 
rudy i podawanie zawartości co najmniej żelaza, 
krzemionki i wilgoci — kierownictwu wielkich 
pieców w ciągu kilku godzin od chwili nadejścia 
tworzywa na teren huty. W warunkach wielko- 
piecownictwa polskiego, znamiennych często- 
kroć z powodu braku zasóbników i magazyno- 
wania tworzyw na placu, liczne są wypadki 
przykrycia jednego tworzywa — innym. W kon- 
sekwencji pociąga to za sobą przy ładowaniu na- 
miaru pomieszanie tworzyw, szczególnie w przy- 
padkach bezpośredniego sąsiedztwa rud o podo- 
bnym wyglądzie zewnętrznym, jak rozmaite od- 
miany rud krajowych brunatnych, prażonych 
syderytowych, różniących się znacznie co do 
analizy. Roztoczenie ścisłej kontroli w podob- 
rtych wypadkach usuwa jednę z wielu przyczyn 
zakłócenia normalnego biegu wielkiego pieca. 


O ile huta posiada zasobniki, należy bacznie 
śledzić, aby do jednego i tego samego prze- 
działu nie trafiły — przez niedopatrzenie — ru- 
dy odmiennego gatunku. Może to dać jeszcze 
gorsze wyniki niż w przypadku pomieszania rud 
na placach, gdyż w zamkniętych zasobnikach 
jest to trudniej dostrzegalne. 


Dla wielkich pieców, nie posiadających włas- 
nych koksowni, niezmiernie ważne jest oddziel- 
ne składanie poszczególnych gatunków koksu, 
nadchodzących z rozmaitych koksowni i różnią- 
cych się znacznie nie tylko własnościami fizycz- 
nymi, ale przede wszystkim zawartością i skła- 
dem chemicznym popiołu. 


Należy także zwrócić uwagę na stronę fizy- 


czną, wsadu, ze względu na wpływ wielkości ka- 


wałków poszczególnych materiałów na przebieg 
reakcji chemicznych, zachodzących w wielkich 
piecach. Celem stworzenia optymalnych warun- 
ków schodzenia nabojów i przebiegu reakcji che- 
micznych, stosuje się specjalne przygotowanie 
tworzyw. Najprymitywniejszą formą jest roz- 
drabianie ręczne — za pomocą młotów — du- 
żych kawałków rud i topników do najbardziej 
pożądanej wielkości. Ten sam cel osiąga się 
w howoczesnych zakładach za pomocą zmechani- 
żowanych łamaczy tworzyw. Szeroko rozpo- 
wszechniony jest sposób przygotowywania rud 
miałkich drogą spiekania, znany pod nazwą 
aglomerowania. 


Sortowanie koksu, połączone niekiedy z roz- 
bijaniem większych kawałków, a zawsze z odsie- 
waniem miału, stanowi także jeden ze zwykłych 
sposobów przygotowania wsadu. 


O ile chodzi o stosowanie do wielkich pieców 
żelastwa, za najbardziej wskazane należy uwa- 
żać stosowanie wiórów, zbrylonych w wyniku 
uprzedniego palenia, dzięki czemu odpadają tru- 
dności ładowania. ` 
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Zagadnienie kontroli ilościowej wsadu po- 
siada znaczenie nie mniejsze od kontroli jako- 
ściowej i wymaga sprawnej organizacji tudzież 
sumiennego nastawienia, gdyż wszelkie niedo- 
ciągnięcia w tej dziedzinie mogą zaważyć wy- 
bitnie na wynikach pracy wielkiego pieca. 

Kontrola ilościowa polega zazwyczaj na do- 
kładnym ważeniu wsadu za pomocą wag różnych 
systemów, a w hutach nowoczesnych za pomocą 
wag automatycznych, wbudowanych w wagony, 
przewożące kosze załadowcze. Systematyczne 
sprawdzanie wag stanowi tu wyjątkowo ważny 
moment. 

Z zagadnieniem wagi ściśle łączy się zagad- 
nienie wilgoci tworzyw i koksu, posiadające je- 
dnocześnie znaczenie ilościowe i jakościowe. 

Normalnie wilgoć w poszczególnych rudach 
i topnikach waha się w granicach od 1 do 4% 
przy normalnej i suchej pogodzie. Jednakże 
w gatunkach rud nasiąkliwych, w porze deszczo- 
wej niekiedy przekracza 20%. 

W związku z powyższym znane jest zjawi- 
sko wypadania nadmiernie gorących, wysoko- 
krzemowych spustów w okresie deszczowej po- 
gody lub zamieci śnieżnej, co tłumaczy się 
zwiększoną zawartością wody w rudach, które 
w tym wypadku wnoszą do namiaru zmniejszone 
ilości żelaza kosztem wody. Ponieważ jednocześ- 
nie ilość koksu, ładowanego wg objętości, pozo- 
staje bez zmiany, stosunek paliwa do tworzywa 
zwiększa się, powodując przegrzanie. Celem 
uniknięcia podobnych zjawisk w okresie de- 
szczowym stosuje się doraźne dodatkowe obcią- 
żenie naboju rudą i topnikiem, niekiedy nawet 
bez uciekania się do dokładnego obliczenia na- 
miaru, zwłaszcza przy raptownym i ulewnym 
deszczu, kiedy na przeliczenie brak czasu. 

Niezmiernie ważnym zagadnieniem w dzie- 
dzinie kontroli ładowania materiałów jest rów- 
nomierne ich rozprowadzenie na obwodzie gar- 


„dzieli. Pod tym względem wybitną rolę odgrywa 


konstrukcja zamknięcia gardzieli. Zmechanizo- 
wane i zautomatyzowane , rozprowadzenie na- 
boju, cechujące konstrukcje nowoczesne, repre- 
zentuje w Polsce jedynie amerykańskie zam- 
knięcie systemu Me. Kee jednego pieca huty 
„Kościuszko“, oraz zamknięcie systemu koszo- 
wego jednego pieca huty „Bobrek“. Nawpół 
zautomatyzowany zasyp posiadają nadto 2 wiel- 
kie piece huty „Florian“ i jeden huty „Pokój“. 

Zautomatyzowanie zasypu nie rozwiązuje 
jednak zadania w całej pełni i wymaga większej 
lub mniejszej czujności i kontroli. Ze względu 
na b. małe rozpowszechnienie zamknięć zauto- 
matyzowanych w Polsce ograniczymy się tu 
jedynie do uwag ogólnych. 

Zamknięcie systemu Me. Kee wymaga stałej, 


"starannie ułożonej, cyklicznej kolejności zasypu 


rozmaitych tworzyw do wyciągowego wózka 
zasypowego. Baczną kontrolę należy roztoczyć 
nad symetrią obydwu stożków i mis zasypowych, 
a wszczególności nad centrycznością opuszczania 
tych stożków. Wichrowatość powierzchni stożka, 
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owalizacja jego podstawy lub wyjście tej pod- 
stawy z poziomu przy opuszczaniu nie tylko 
przekreślają wszelkie zalety zautomatyzowane- 
go załadunku, ale powodują również katastro- 
falne dla ruchu zmiany czynnego przekroju 
wielkiego pieca, zachodzące w szybszym tempie 
niż w piecach o zasilaniu ręcznym. 

.W zasadzie te same uwagi odnoszą się do za- 
„sypu systemu koszowego, gdzie należy zwracać 


baczną uwagę na równomierne: załadowanie 


kosza. 

Podobnież i system obracającej się dużej 
misy na gardzieli (huta „Florian*') wymaga kon- 
trolowania symetrii konstrukcji oraz cyklicznej 
kolejności ładowania tworzyw. 


Jednakże największe pole do popisu czynni- 
ków kontrolujących nastręcza przeważający 
w Polsce, przestarzały system ręcznego ładowa- 
nia misy, zamkniętej dzwonem Langena, za po- 
mocą ręcznie wypróżnianych wózków. To samo 
dotyczy przebudowanych w okresie okupacji 
wielkich pieców niektórych hut zamknięciem 
jednostożkowym. Tu prawidłowość załadunku 
zależy wyłącznie od umiejętności i sumienności 
robotników  gardzielowych, wypróżniających 
ręczne wózki z tworzywami. Praca ta wymaga 
dużego doświadczenia ze strony starszego gar- 
dzielowego, gdyż — przy często zmieniającym 
się naboju — zbyt trudne byłoby stosowanie 
szczegółowych lecz stale Ga się 
(wraz z nabojem) instrukcji. 

Zasadą prawidłowego ładowania winno tu 
być równomierne pod względem ilościowym i ja- 
kościowym zasypywanie naboju na obwodzie 
misy. 

II. Kontrola ruchu. Kontrola ruchu wiel- 
kich pieców stanowi kontrolę procesów wytwór- 
czych w najszerszym tego słowa znaczeniu. 
Obejmuje ona nadzór przebiegu topienia i ob- 
serwację wskazań przyrządów pomiarowych, 
które ostatnio b. rozpowszechniły się w ruchu 
wielkopiecowym, a bez których racjonalne pro- 
wadzenie pieców nie jest obecnie do pomyślenia. 


Racjonalne zorganizowanie kontroli nad bie- 
giem wielkich pieców jest — być może — trud- 
niejsze niż przy innych procesach metalurgicz- 
nych ze względu na znaczną rozpiętość czasu 
(dochodzącą niekiedy do kilkudziesięciu godzin), 
jaka istnieje między chwilą zastosowania po- 
„szczególnych zabiegów, jak np. zmiana namiaru, 
a spowodowanymi przez nie skutkami. Ta ol- 
brzymia rozpiętość czasu powoduje duże trud- 
ności, a nawet niekiedy niemożność doraźnego 
orientowania się czy i w jakiej mierze zastoso- 
wany zabieg przynosi pożądane wyniki. Prowa- 
dzi niekiedy do zdezorientowania kierownictwa 
i zastosowania w międzyczasie nowych zabie- 
gów, będących w. sprzeczności z zabiegami za- 
stosowanymi poprzednio, powiększa chaos 
i utrudnia ogólną orientację i kontrolę. Wynika 
to przede wszystkim z mnogości czynników, ja- 
kie występują przy produkcji surówki. Czyn- 
niki te postaramy się tu kolejno omówić. 
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Najważniejszym podstawowym czynnikiem 
jest prawidłowe obliczenie i załadowanie na- 
miaru, które wielkopiecownik ocenia za pomo- 
cą obserwacji jakości żużla i surówki. Jakość 
surówki może tu być rozpatrywana jako zjawi- 
sko wtórne, ściśle związane z jakością żużla 
i będące bezpośrednim i ścisłym następstwem 
jakości tego ostatniego. Pierwszym więc etapem 
kontroli ruchu wielkiego pieca jest żużel. Ocena 
tego ostatniego dla celów praktycznych nie wy- 
maga analizy chemicznej. Każdy wielkopiecow- 
nik, nawet po względnie krótkiej praktyce ru- 
chowej, potrafi zakwalifikować żużel z punktu ` 
widzenia praktycznego, co sprowadza się przede 
wszystkim do oceny jego zasadowości, a następ- 
nie do stwierdzenia zawartości w żużlu tlenków 
manganu i żelaza. 

Zasadowość ocenia się z ciągliwości żużla, co 
polega na zanurzeniu do strugi płynącego żużla 
drażka lub blaszki i stwierdzeniu sposobu za- 
chowania się cieczy. Spływanie tej ostatniej 
w postaci cienkich i długich strug, a nawet nici 
o szklistym wyglądzie, znamionuje żużle kwaś- 
ne, chemicznie zimne, o niskim stosunku tlenku 
wapnia do krzemionki, wzgl. sumy tlenków 
wapnia i magnezu do krzemionki. Przeciwnie, 
stygnięcie cieczy na drążku, w postaci skorupy 
i brak strug spływających przy jednoczesnym 
braku szklistości oraz przy zewnętrznym wyglą- 
dzie i przełomie kamienistym, znamionuje żużle 
zasadowe, chemicznie gorące. 


Przy normalnym, nie wykazującym zaburzeń 
biegu wielkiego pieca, poszczególne gradacje za- 
sadowości żużla są już wystarczającym spraw- 
dzianem charakteru biegu pieca. Wystarczy 
stwierdzenie czy i w jakim stopniu zasadowość 
ta odpowiada zamierzonej jakości surówki, 
a więc obliczonemu namiarowi. 

Kierownik zmiany, po stwierdzeniu odchy- 
lenia od normy, reaguje natychmiast, zwiększa- 
jąc lub zmniejszając ilość topnika (w postaci ka- 
mienia wapiennego lub dolomitu) i w ten spo- 
sób powoduje pożądane wyrównanie. W wypad- 
ku stwierdzenia nadmiernej zasadowości żużla 
stosuje się też często doraźną metodę dodawania 
piasku do naboju; materiał ten, będący niemal 
czystą krzemionką, działa szybciej niż usunięcie 
z naboju nadmiaru kamienia wapiennego dzięki 
skłonności piasku do tzw. „wyprzedzania na- 
boju”. 

Obserwacja zabarwienia żużla odgrywa 
w kontroli ruchu rolęwybitną. Jasne zabarwienie 
świadczy o gorącym biegu, który nie nastręcza 
żadnych obaw co do normalnego stanu; zabar- 
wienie zielone lub różowe świadczy o zawartości 
w żużlu tlenków żelaza, jako wyniku oziębione- 
go biegu; zabarwienie zaś czarne — o istnieniu 
w żużlu nadmiaru tlenków manganu, co idzie 
zawsze w parze z jednoczesnym nadmiarem 
tlenków żelaza i z reguły oznacza oziębienie, 
jako zjawisko nienormalne, a niekiedy i groźne. 

W związku z powyższym należy zwracać 
uwagę na płynność żużla. Żużel kwaśny, przy 
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biegu, nie posiadającym cech nadmiernego ozię- 
bienia, jest wybitnie łatwopłynny, w przeciwień- 
stwie do żużla zasadowego, który nawet przy 
gorącym biegu jest stosunkowo gęsty. W przy- 
padkach wybitnego oziębienia również i żużel 
kwaśny, o szklistym przełomie, robi się tak gę- 
sty, że nie spływa rynną żużlową, zastygając na 
niej w pobliżu otworu żużlowego i wymaga 
uciążliwego, ręcznego wyłamywania za pomocą 
drągów stalowych. 


Innym podstawowym sposobem kontroli bie- 
gu wielkiego pieca jest obserwacja spalania 
koksu i ruchu tworzyw w piecu przez wzierniki 
dyszowe. 

Przy biegu normalnym nie widzi się prawie 
wcale oddzielnych kawałków koksu, ani — tym. 
bardziej — rud lub topników. Pole widzenia 
przesłania zasłona gazowa. Widzi się jedynie in- 
tensywny ruch gazowych strug, o oślepiającym 
blasku, zmuszającym do obserwacji wnętrza pie- 
ca za pomocą zaciemnionego szkiełka. Niekiedy, 
przy normalnym biegu, przeskakują — na tle 
strug gazowych — kawałki rozżarzonego koksu, 
mające przeważnie ruch wibracyjny, rzadziej 
spadający. Stan taki świadczy o normalnym 
spalaniu, odbywającym się w warunkach zacho- 
wania właściwego profilu pieca (brak narostów 
na ścianach, zmniejszających użyteczną obję- 
tość pieca) i przy normalnym  schodzeniu na- 
bojów. f | 
Wszelkie odchylenia od „normalnego biegu 
pieca powodują zupełnie odmienny widok przez 
wzierniki: oziębienie pieca charakteryzuje zanik 
zasłony rozżarzonych gazów, zamiast której wy- 
stępują oddzielne kawałki niezbyt rozżarzonego 
koksu, opuszczające się w tempie zwolnionym, 
niekiedy również z tendencją do wibracji, 
a nadto między kawałkami koksu pokazują się 
ciemne, czasem zupełnie czarnę, kawałki rud 
i topników. W przypadkach krańcowego oziębie- 
nia zajmują one całe pole widzenia, pozwalając 
na obserwację bez zaciemnionego szkiełka. 


W b. charakterystycznych wypadkach tzw. 
„zawieszania się wielkiego pieca“ (a właściwie 
zaś zawieszania się wsadu wielkopiecowego) 
ruch koksu i tworzyw całkowicie ustaje 1 przez 
wzierniki widzi się w większym lub mniejszym 
stopniu rozżarzone, zastygłe w bezruchu ka- 
wałki koksu, o stopniowo zanikającym blasku. 
Jest to charakterystyczny obraz zawieszania się 
„ra gorąco", będącego następstwem albo nad- 
miernej zasadowości żużla, albo zbyt gorącego 
biegu pieca w połączeniu z przesunięciem się ku 
górze strefy wysokiej temperatury w piecu. 
W tym wypadku zastosowanie zimniejszego 
dmuchu powoduje zazwyczaj już po kilku kwa- 
dransach (czasem dopiero po kilku godzinach) 
tzw. „zarwanie się* wsadu i po chwilowym ozię- 
bieniu stopniowe przywrócenie normalnego bie- 
gu pieca. Działają tu dobroczynnie: zmniejszenie 
objętości zimnego powietrza i -— powstający 
skutkiem oziębienia — chemicznie zimny, kwaś- 
ny, a wobec tego b. płynny żużel. Zdarzają się 
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też o wiele przykrzejsze wypadki zawieszania sie 
wsadu na zimno, kiedy przez wzierniki dysz wi- 
dzi się nieruchome kawałki nie tylko koksu, ale 
również rud i topników, częstokroć zupełnie: 
ciemnych na skutek silnego oziębienia. Tego 
rodzaju wypadki są trudniejsze do opanowania. 
i przedsiębrane wówczas zabiegi są różnorakie 
i muszą być każdorazowo indywidualnie dosto- 
sowane do sytuacji, jednakże jako zasadnicza. 
metoda uzdrowienia pieca występuje tu zawsze 
jak najszybszego rozgrzania go 
przede wszystkim drogą zastosowania bardziej 
gorącego dmuchu, albo wprowadzenia większej 
ilości koksu. 


Inny rodzaj sprawdzianów biegu pieca sta- 
nowią przyrządy pomiarowe, których wskazania. 
odgrywają wybitną rolę w kontroli ruchu. 


Naczelne miejsce wśród tych przyrządów 
zajmuje ciśnieniomierz . dmuchu, wskazujący 
ciśnienie w okrężnym przewodzie gorącego dmu-- 
chu, zasilającym dysze, a więc ciśnienie, odpo-. 
wiadające ciśnieniu, panującemu przed dysza- 
mi. Wskazania te wyrażane są albo w atmosfe-. 
rach nadciśnienia, albo — znacznie częściej — 
w cm słupa rtęci (w praktyce polskiej od kilku- 
nastu do 50 cm przy normalnym ruchu). Pomię— 
dzy ciśnieniem dmuchu a normalnym opuszcza- 
niem się wsadu istnieje ścisła współzależność, 
oparta na przewiewności namiaru. Z drugiej 
strony wysokość ciśnienia w normalnych warun- 
kach jest proporcjonalna do ilości dmuchu, któ- 
ra to ilość jest zazwyczaj ustalona i odpowiada 
optymalnej, praktycznie stwierdzonej, intensyw- 
ności procesu spalania koksu. 


Dla każdego pieca istnieją więc pewne, 
b. wąskie granice praktycznie ustalonej wyso- 
kości ciśnienia. Zmniejszenie przewiewności 
wielkiego pieca, które występuje w najdrastycz-. 
niejszy sposób przy wyżej omawianych zjawi- 
skach zawieszania się wsadu, powoduje niekiedy 
gwałtowny wzrost ciśnienia przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ilości przyjmowanego dmuchu. 
Zjawiska te występują w sposób specjalnie ra- 
żący przy dmuchawie tłokowej, posiadającej 
duże możliwości sprężania dmuchu: 

Kontrola biegu pieca, dokonywana za po- 
średnictwem ciśnieniomierza, stanowi najbar- 
dziej uniwersalną metodę, bez której prowadze- 
nie pieca jest niemożliwe. 

W razie nadmiernego ciśnienia stosuje się 
zazwyczaj doraźny zabieg tzw. „zarywania pie- 
ca“, polegający na chwilowym zatrzymaniu 
dmuchu, w następstwie czego zawieszony wsad 
obrywa się skutkiem spadku ciśnienia, opadając 
w przestrzeń, opróżnioną przez wstrzymanie 
w poprzednim okresie bieżącego dopływu two- 
rzyw. 

Drugim, b. ważnym sprawdzianem biegu 
pieca, jest względnie nowy, bo datujący się do- 
piero od ok. 20 lat, poziomomiecz wsadu, czyli 
przyrząd, rejśstrujący napełnienie pieca i opu- 
szczanie się wsadu. 
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Przyrząd ten powstał jako rozwinięcie 
i udoskonalenie uproszczonej metody sprawdza- 
nia wysokości napełnienia pieca, polegającej na 
opuszczaniu drążka - zgłebiacza na powierzchnie 
wsadu przez specjalny otwór w zamknięciu gar- 
dzieli. Metoda ta i dziś jest jeszcze stosowana 
obok nowoczesnych poziomomierzy, pozwala bo- 
wiem na łatwe stwierdzenie powierzchniowej 
równomierności opuszczania się wsadu. W tym 
celu należy tylko wbudować odnośne drążki 
w kilku miejscach obwodu gardzieli. 


Nie wchodząc tu w sposób urządzenia i dzia- 
łania nowoczesnego poziomomierza (p. W. Żół- 
kowski i J. Kiec: „Zespół wielkopiecowych przy- 
rządów pomiarowych“, „Hutnik“ Nr 4 z 1930 r.), 
wystarczy stwierdzić, że na taśmie rejestracyj- 
nej wskazuje on — poza poziomem wsadu — 
również ilość opuszczanych nabojów tudzież 
szybkość i charakter ich schodzenia. Analizując 
odnośny wykres, na podstawie zwolnienia tempa 
ruchu tworzyw lub też schodzenia o charakte- 
rze przerywanym, można w porę uchwycić nie- 
bezpieczeństwo zawieszenia się wsadu i zastoso- 
wać środki zapobiegawcze. Dokładne zobrazo- 
wanie tak ważnych momentów jak okresy za- 
wieszania pozwala na wyrobienie sobie właści- 
wego poglądu na skalę grożącego niebezpie- 
czeństwa. 


Wielce pożyteczną rolę odgrywa ciśnienio- 
mierz gazu gardzielowego: stałe i równe ciśnie- 
nie jest najlepszym wskaźnikiem stanu normal- 
nego, gdy tymczasem tendencja zniżkowa — 
przy niezmiennej ilości dmuchu — jest pierw- 
szą oznaką grożącego zawieszania. Tak samo 
w okresie uzdrowienia zawieszającego się pieca 
najmniejszy wzrost ciśnienia gazu jest oznaką 
zbliżającej się poprawy. 


Jedną z najczęstszych „chorób“. wielkiego 
pieca jest przeniknięcie wody do wnętrza pieca 
skutkiem przepalenia się armatury chłodzącej 
(jak dysze wiatrowe, żużlowe i inne chłodnice), 
co powoduje katastrofalne nieraz oziębienie pie- 
ca ze wszystkimi wynikającymi stąd następ- 
stwami. Sposoby wykrycia przeciekającej chłod- 
nicy nie są łatwe i niekiedy, pomimo oznak 
przeniknięcia wody do pieca, trzeba dużo czasu, 
aby źródło zła odnaleźć i unieszkodliwić. Naj- 
ważniejsze jest stwierdzenie faktu przeniknięcia 
wody do pieca, co nie zawsze daje się ustalić 
drogą prostej obserwacji, gdyż oziębienie biegu 
pieca może być również następstwem innych 
zjawisk. Z pomocą tu przychodzi przyrząd, 
wskazujący zawartość wodoru w gazie wielko- 
piecowym. Jest to metoda szybka i niezawodna, 
pozwalająca na prawidłowe postawienie diagno- 
zy obok — dającej się w tych wypadkach zaob- 
serwować — skłonności gazu do samoczynnego 
zapalania się na gardzieli. Należy tu zaznaczyć, 
że żaden z wielkich pieców w Polsce nie posiada 
dotychczas takiego przyrządu. 


Ilościomierze gorącego dmuchu odgrywają 
dużą rolę jako przyrządy kontrolujące bieg pie- 
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ców, odgrywając jednocześnie nie mniej ważną 
rolę kontrolowania sprawności maszyn wiatro- 
wych. Ich znaczenie polega na stwierdzeniu 
zmniejszenia się ilości dmuchu w stosunku do 
przepisanej normy w okresach opornego biegu 
pieca, będącego następstwem tzw. „nieprzyjmo- 
wania dmuchu", co idzie w parze ze wzrostem 
ciśnienia dmuchu. Spadek ilości dmuchu szcze 
gólnie jaskrawo występuje przy turbo-dmucha- 
wie, posiadającej ograniczone zdolności spręża-. 
nia.  Odnośny wykres ilościomierza w dużym 
stopniu uzupełnia wykres ciśnieniomierza i uła- 
twia ogólną orientację. 


Wreszcie trzeba tu wspomnieć o przyrządach, 


"wskazujących temperaturę gazu gardzielowego 


i temperaturę dmuchu. Temperatura gazu gar- 
dzielowego jest b. ważnym czynnikiem w cało- 
kształcie kontroli ruchu. I tu istnieje optymalna 
i charakterystyczna dla każdego wielkiego pieca 
norma, od której odchylenie stanowi przestrogę 
dla kierownictwa. Wzrost temperatury gardzieli 
ponad 150 do 300° jest zjawiskiem niepożada- 
nym, gdyż świadczy o zaburzeniu w biegu pieca, 
polegającym na zmniejszeniu strefy przygoto- 
wania tworzyw (strefy suszenia i odtleniania), 
co prowadzi do przedwczesnego topienia, będę. 
cego istotnym powodem zaburzeń. 


O ile chodzi o temperaturę dmuchu, posiada. 
ona znaczenie przede wszystkim z punktu wi- 
dzenia gospodarczego, albowiem ciepło, wnoszo- 
ne przez nagrzane powietrze, pozwala na. 
zmniejszenie ciepła, otrzymanego przez spalanie 
koksu. Stąd dążenie do możliwie gorącego dmu- 
chu. Praktycznie nie przekracza się jednak 850” 
i utrzymuje zazwyczaj w granicach 600 — 800”. 
Jedynie w wypadkach zawieszania się wsadu 
i opornego biegu pieca stosowany jest zabieg: 
tymczasowy znacznego obniżenia temperatury” 
dmuchu. 


Winno się również zwracać pilną uwagę na 
ilość wypadającego w odpylaczach pyłu gardzie-. 
lowego. Przy tym samym namiarze oraz dmu-. 
chu wszelkie zwiększenie się ilości pyłu gardzie-. 
lowego świadczy o zwężeniu czynnego przekroju 
wielkiego pieca na skutek powstania narostów: 
na ścianach i jest wymownym ostrzeżeniem. 
przed grożącym poważnym zaburzeniem. | 


TV. Kontrola wytworów wielkiego pieca. 
Schemat kontroli, stosowany do szeregu podsta-. 
wowych wytworów hutnictwa, oparty na bada- 
niach laboratoryjnych, w odniesieniu do surów- 
ki wielkopiecowej nie może być zastosowany ze 
względu na warunki procesu. Racjonalnie posta- 
wiona kontrola winna się tu rozpoczynać z chwi- 
lą spustu surówki z wielkiego pieca. l 

W dziale poprzednim omówiono kontrolę 


-przy pomocy obserwacji żużla. Metody obserwa-. 


cji i kontroli strugi wypływającej surówki po-- 
siadają ten sam charakter i znaczenie tego ro-- 
dzaju kontroli jest równie doniosłe. Zasadniczy 
charakter wypływającej strugi surówki zmienia: 
się w załeżności od jej odmiany, poszczególne zaś: 
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„modyfikacje charakteru tej strugi są tym spraw- 
„dzianem jej jakości, który stanowi metodę kon- 
“troli jakościowej. 

Dokładna orientacja w tej dziedzinie nie jest 
łatwa i wymaga sprawnego i wyćwiczonego 
„oka obserwatora. 

Surówka martenowska, stanowiąca w Pol- 
„sce główny produkt wielkich pieców (ok. 85% 
ich wytwórczości), zasługuje na dokładniejsze 
„omówienie. Ze składników tej surówki—mangan. 
krzem i siarka są tymi, których zawartość wy- 
"bitnie wpływa na jej wygląd zewnętrzny w sta- 
„nie ciekłym przy spuście z wielkiego pieca. Być 
„może najbardziej charakterystyczna jest siarka, 
która — jako pierwiastek niepożądany — prze- 
chodzi do surówki przede wszystkim z koksu. 
„Znaczna jej część spala się w wielkim piecu, 
«oraz zostaje pochłonięta przez żużel, a do su- 
'rówki martenowskiej przechodzi w ilości od 
0,02 do 0,20%, przy czym niższe zawartości wy- 
„stępują przy biegu gorącym i wyższej zasado- 
"wości żużla. Wysoka zawartość siarki odpowiada 
'biegowi zimnemu i żużlom kwaśnym. Oczywi- 
ście mogą zachodzić różne kombinacje tych 
czynników, a wtedy wyniki są proporcjonalne 
do ich znaczenia. 

Siarka wpływa wybitnie na gęstnienie su- 
rówki. Krańcowym wyrazem tej roli jest tak 
daleko posunięte gęstnienie, że struga surówki 
przestaje płynąć. Gęstnienie surówki wysoko- 
siarkowej występuje przy tym nie tylko jako 
bezpośredni wpływ siarki, ale również wskutek 
oziębienia surówki, co łączy się zawsze ściśle 
z sobą, gdyż im surówka jest zimniejsza, tym 
większą wykazuje zawartość siarki. 

Rola krzemu — jeśli chodzi o gęstnienie su- 
rówki — jest analogiczna do roli siarki: większa 
zawartość krzemu powoduje gęstnienie surówki, 
jednakże w przeciwieństwie do siarki krzem 
przechodzi do surówki w tym większej ilości, im 
bieg pieca jest gorętszy. O ile jednak chodzi 
o praktycznie dostrzegalny wpływ zawartości 
krzemu w surówce martenowskiej na charakter 
jej strugi, uzewnętrznia się on zjawiskiem tzw. 
„iskrzenia' surówki, polegającym na wydziela- 
niu się z płynącej strugi kropelek płynnego żela- 
za, które — w zetknięciu z tlenem powietrza — 
utleniają się, wywołując efektowne zjawisko 
gwiazdek. Im ciecz jest płynniejsza, tym wyżej 
wyskakują pod wpływem wydziełających się 
z cieczy gazów kropelki i tym efektowniejsze 
jest zjawisko gwiazdek. | 

W przypadku surówki siarkowej, zimnej 
i gęstej, zamiast iskrzenia nad powierzchnią 
cieczy. wytwarza się na wysokości 10 — 30 cm 
rodzaj zasłony w postaci cienkich, słabo żarzą- 
cych się igiełek. W przypadku krańcowego ozię- 
bienia powierzchnia wcale nie iskrzy, co idzie 
zawsze w parze z tak dalece posuniętym ozię- 
bieniem, że surówka zastyga na kanale. 

W sposób wybitnie charakterystyczny uze- 
wnętrznia się zawartość w surówce manganu. 
Mangan, w przeciwieństwie do krzemu, wybit- 


nie upłynnia surówkę. Struga pod jego wpływem 
robi wrażenie strugi lekkiej cieczy, a przy prze- 
kroczeniu zawartości 1,3 do 1,5% Mn nad po- 
wierzchnią strugi zjawiają się liczne płomyki 
w postaci języków, sięgających wysokości 100 
do 200 mm; powodem tego zjawiska jest spala- 
nie wydzielających się z surówki gazów. Przy 
zawartości manganu 2,5 do 3,0% płomyki nad 
powierzchnią strugi stają się tak liczne, że dają 
złudzenie płonącej powierzchni. Równolegle na- 
stępuje wysokie odsiarczanie surówki i wtedy, 
nie uciekając się do analizy, można określić za- 
wartość siarki najwyżej na 0,02 — 0,03%. 


Zjawisko iskrzenia w postaci tworzących się 
na dużej wysokości gwiazdek może iść w parze 
ze zjawiskiem płomyków nad powierzchnią. 


Innego rodzaju zjawiskiem przy spuście su- 
rówki martenowskiej bywa tworzenie się na po- 
wierzchni strugi rodzaju kożuszka, który daje 
się łatwo zauważyć dzięki słabszemu żarzeniu 
(w porównaniu z czystą powierzchnią metalu) 
i stanowi skupiska likwatów, przede wszystkim 
siarczków. Tego rodzaju powierzchnia znamio- 
nuje niezawodnie wyższą zawartość siarki w su- 
rówce. Niekiedy kożuszek ten przybiera charak- 
ter prawdziwej skorupy, pokrywając całą po- 
wierzchnię strugi. W tym wypadku można być 
pewnym, że zawartość siarki przekroczyła 0,06 
— 0,08%. Zjawisko powyższe występuje przy 
żużlach kwaśnych i biegu oziębionym. 

Trzeba się liczyć również z porywaniem żu- 
żla przez płynącą surówkę. Jednakże żużel, wy- 
pływający na powierzchnię surówki, można od- 
różnić od surówki dzięki szybkiemu stygnięciu, 
osłabiającemu żarzenie powierzchni. Przy b. ma- 
iej ilości żużla jego cienza warstewka b. podob- 
na jest do opisanego wyżej kożuszka i trzeba 
wprawnego oka, by zjawiska te odróżnić. 

Nieco odmienny charakter mają analogiczne 
zjawiska przy spuście surówki odlewniczej. 
Mangan jest w tym przypadku składnikiem, nie 
odgrywającym prawie żadnej roli ze względu 
na ograniczoną zawartość, z reguły nie przekra- 
czającą 1,0%. Wielce charakterystyczne jest 
zachowanie się w surówce odlewniczej krzemu. 
Ponieważ krzem w surówce odlewniczej wystę- 
puje zawsze w dość wysokich zawartościach, 
dochodzących do 3,5%, a nawet wyżej, przy 
czym zawartość jego decyduje o kategorii su- 
rówki, kontrola zawartości krzemu stanowi naj- 
istotniejszy moment. Jak już wyżej powiedzia- 
no, krzem wybitnie zgęszcza surówkę, prze- 
chodząc do niej w większych ilościach tylko 
przy b. gorącym biegu pieca. 


Zjawisko iskrzenia występuje tu w zupełnie 
innej formie. Upłynnienie surówki martenow- 
skiej rozpatrywaliśmy jako wynik gorącego 
biegu z jego pierwszym następstwem — iskrze- 
niem. Przy wytopie surówki odlewniczej ob- 
serwuje się, w przeciwieństwie do powyższego, 
zmniejszenie, a nawet całkowite ustanie iskrze- 
nia, właśnie w miarę wzrostu temperatury bie- 
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gu. Zwiększona zawartość krzemu, wynikająca 
z gorącego biegu, tak dalece zgęszcza surówkę, 
że powoduje ustanie porywania metalu przez 
gazy, a więc również ustanie jego wyrzucania 
i tym samym zanik zjawiska iskrzenia. Surów- 
ka o zawartości krzemu ponad 3,0% zupełnie 
nie iskrzy, płynąc dość gęstym strumieniem. 
Pojedyńcze iskierki świadczą o zawartości 
krzemu w surówce w granicach od 3,0 do 2,8%. 
Przy dalszym spadku krzemu iskrzenie odpo- 
wiednio wzrasta. 

Z powyższego nie należy jednakże wnio- 
skować, że b. gorąca wysokokrzemowa surów- 
ka odlewnicza podobna jest do b. zimnej nisko- 
krzemowej surówki martenowskiej, Nie trze- 


ba zbyt wprawnego oka, by móc odróżnić te 
odmiany. 
Należy zauważyć, że większa zawartość 


fosforu w gorącej, wysokokrzemowej odlewni- 
czej surówce (jak np. w surówce na rury kana- 
lizacyjne o zawartości ok. 1,0% P) powoduje 
pewne upłynnienie surówki. Wnioskowanie 9 
zawartości krzemu na podstawie iskrzenia 
winno się tu odbywać z uwzględnieniem więk- 
szej nieco skłonności do iskrzenia niż w surów- 
ce o normalnej zawartości fosforu (poniżej 
0,5%). Pewna wprawa pozwala tu na określenie 
zawartości krzemu na oko, wychodząc z tego, 
że nawet przy zawartości krzemu 3,0% poka- 
zują się nad surówką pojedyńcze iskierki. 

Po omówieniu 2 podstawowych gatunków 
surówek, martenowskiej i odlewniczej, nie- 
wiele jest już do powiedzenia o gatunkach po- 
zostałych. Wytapiana w niewielkich . ilościach 
surówka hematytowa, jako niskofosforowa od- 
miana surówki odlewniczej, zachowuje się 
w sposób, podobny do tej ostatniej, z tym jedy- 
nym zastrzeżeniem, że niska zawartość fosforu 
(0,05 — 0,10%) — czynnika upłynniającego — 
powoduje zgęstnienie surówki, ze wszystkimi 
-— wynikającymi z tego następstwami... 
W szczególności — o ile chodzi o zjawisko 
iskrzenia — obserwujemy całkowity brak iskier 
przy niższych żawartościach krzemu, a miano- 
wicie w granicach 2,7 — 2,8%. 


Gatunki wysokomanganowe, jak surówka 
zwierciadlista, o zawartości od 8 do 25% man- 
ganu, cechuje wybitna płynność i obfite pło- 
myki na powierzchni. Ponieważ są to gatunki 
wybitnie gorące, wytapiane przy b: wysokim 
zużyciu koksu, zagadnienie siarki dla nich nie 
istnieje i zawartość tej ostatniej rzadko kiedy 
przekracza, 0,02%. 

Do kontrolowania wyników stosuje się rów- 
nież metodę odlewania próbek. Te ostatnie od- 
lewa się zazwyczaj do małych wlewniczek że- 
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liwnych, w których obserwuje się powierzch—- 
nię metalu w okresie krzepnięcia. W związku 
z tym, co było mówione o zachowaniu się po- 
szczególnych gatunków surówki na kanale od-- 
lewniczym, gatunki gorące wysokokrzemowe, 
podobnie jak gatunki wybitnie zimne, krzepną 
b. szybko, praktycznie jednocześnie z nalaniem 
próbek. Jednakże przy surówkach gorących. 
i niskosiarkowych powierzchnia krzepnącej su- 
rówki jest czysta i jednolita, a przy stygnię— 
ciu nie wykazuje wklęśnięcia. Gatunki, wybit- 
nie zimne, przy stygnięciu wydzielają skorup- 
kę, która w postaci licznych czarnych plam 
obejmuje całą powierzchnię. 


Normalne gatunki surówki martenowskiej, 
dobrze upłynnionę stygną powoli (mała 2 kg 
próbka krzepnie w okresie 2 — 3 min.) i przy 
normalnej niskiej zawartości siarki dają rów- 
nież powierzchnię czystą, bez łusek. Przy zawar- 
tości siarki powyżej 0,05% wypływają na po-- 
wierzchnię likwaty, stygnące w postaci czar- 
nych plam - łusek, co jest prostym i niezawod-- 
nym sprawdzianem zawartości siarki. Jedno-- 
cześnie — przy stygnięciu — powierzchnia ule- 
ga wybitnemu lejkowatemu wklęśnięciu, dzięki. 
dobremu odgazowaniu. 


Wreszcie ważnym etapem kontroli próbek 
jest obserwacja ich przełomu. W tym celu 
próbki ochładza się i przepoławia młotem. Jest 
rzeczą powszechnie wiadomą, że złom biały, 
promienisty, charakteryzuje surówki mangano— 
we, podczas gdy złom szary — surówki wysoko-. 
krzemowe odlewnicze. Gatunki zimne i nisko- 
manganowe, przy zawartości krzemu ponad 
0,7%, dają również złom szary, ziemisty, w od-- 
różnieniu od surówki odlewniczej, dającej złom: 
szary, drobnoziarnisty, z tendencją do wzrostu. 
wielkości ziarna do maximum przy zawartości. 
krzemu 2,7 — 2,8%. 


Wielkość ziarna w surówkach odlewniczych: 
do niedawna była głównym sprawdzianem przy 
odbiorze przez tych konsumentów, którzy re- 
zygnowali z uciekania się do analizy chemicz- 
nej. Ta metoda kwalifikowania surówki pozwala 
niekiedy na b. dokładne określenie zawartości 
krzemu w surówcę, nadaje się wszakże jedy-- 
nie tylko do surówki, odlewanej w formy pia-- - 
skowe. Istniejąca obecnie tendencja odlewania 
surówki do form żeliwnych (a w szczególności 
do wlewnie maszyn odlewniczych) czyni ocenę: 
jakości surówki wg wielkości ziarna nieaktual- 
ną, ze względu na to, że szybkie krzepnięcie su- 
rówki w tych przypadkach powoduje powsta-. 
wanie drobnego ziarna, niezależnie od zawar- 
tości krzemu w surówce. 
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Nowoczesne laboratorium radiograficzne. 


Rozwój polskiego przemysłu wymaga prowadzenia ścisłej kontroli produkcji. 


W wielu przypadkach 


niezbędna jest kontrola przedmiotów przy pomocy promieni X. Powojenae zniszczenia powodują konieczność 
odbudowy szeregu laboratoriów radiograficznych, a rozwój przemysłu — budowy nowych. 


Laboratorium radiograficzne — jako jedno- 
„stka kontrolna — powinno się składać z: 


1) pracowni radiograficznej, 

2) ciemni fotograficznej, | 

3) pokoju biurowego i archiwum zdjęć. 
Przestronne rozmieszczenie ich w pomiesz- 


<zeniach ma duże znaczenie dla sprawności 
"w pracy. Typowy układ laboratorium radiogra- 


ficznego przedstawia rys. 1. Jest to przykład 
urządzenia laboratorium z aparaturą stałą. 
W razie konieczności zainstalowania aparatu 
przenośnego, laboratorium umieszcza się w przy- 
budówce hali, z tym że duże drzwi prowądzą 
do hali fabrycznej. 

Celem łatwiejszego zapoznania czytelnika 
z urządzeniem laboratorium radiograficznego, 
opiszę poszczególne urządzenia. 


Rys. 1. 
Przykład rozmieszczenia pracowni radiograficznej. 


A. Pracownia radiograficzna. 


Wielkość sali zależy od wielkości prześwie- 
tlanych przedmiotów. Staramy się, aby po- 
mieszczenie to było jak największe, dobrze 
oświetlone i przewietrzane. Pod ścianą 
umieszczony jest aparat (1), połączony ka- 
blem ze stołem rozdzielczym (2), umieszczo- 
nym za zasłoną, nieprzepuszczającą promie- 
nx. 

Nad stołem rozdzielczym znajduje się okno 
ze szkła ołowiowego, umożliwiające obser- 
wację podezas naświetlania (3). Obok. stołu 
„stoi pulpit lub biurko do pisania. Umożli- 
wia to wzorowe prowadzenie książki zdjęć. 
W ścianie znajduje się otwór z podwójnym 
zamknięciem, prowadzący do ciemni (4), 
umożliwiający podawanie kaset do ciemni, 
bez obawy naświetlenia filmów, obrabia- 
nych w ciemni. Ochronę otoczenia przed 
rozproszoaymi promieniami X uskutecznia- 


my przy pomocy bląch ołowianych, wmuro- 


wanych w ścianę. Grubość ich podaje 
tabl. I. 
Tablica I. 
Maksymalne napięcie Grubość ścianki 
w aparącie ołowianej 
50 kV 0 mm 
150 kV 1,5 mm 
250 kV 3 mm 
500 kV 7 mm 
1000 kV 15 mm 


Wskazane jest posiadanie urządzenia sy- 
snalizującego. W czasie pracy aparatu po- 
winny się zarówno przy wejściu, jak i we- 
wnątrz pracowni, palić czerwone lampki. 


II. Ciemnia fotograficzna. 


Ciemnia fotograficzna posiada następujące 
urządzenia: stół do robót suchych (5), zespół 
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tanków do obróbki filmów (6), suszarkę do 
filmów (7). 

Stół do robót suchych posiada szereg półek 
na kasety, folie i ramki, ułożone tak, by łat- 
"wo i sprawnie. można było sięgnąć po każdą 
potrzebną rzecz. Zespół tanków do wywo- 
ływania składa się z 4 tanków (3 mniejsze 
i jeden większy). W mniejszych znajduje 
„się wywoływacz, woda do płukania i utrwa- 
lacz, w większym zaś woda do końcowego 
płukania. Pożądane jest używanie do płu- 
kania wody bieżącej. Typowy zespół przed- 
stawia rys. 2. 


Rys. 2. 
Zespół tanków do wywoływania błon. 


Oświetlenie ciemni należy zaprojektować 
i wykonać starannie. Musi istnieć całkowite 
bezpieczeństwo przed zaświetlaniem klisz 
i w ciemni nie powinno być zbyt ciemno, 
gdyż utrudnia to pracę. Zwykle używa się 
oświetlenia dwojakiego rodzaju: 

1) pośredniego — dla całego pomieszczenia 
2) bezpośredniego — dla miejsca pracy. 
Do oświetlenia pośredniego służy lampa su- 
fitowa, z filtrem zielonym (Agfa 117), do 
bezpośredniego zaś lampa ścienna, z filtrem 
zielonym lub czerwonym (Agfa 104) (10). 
W razie braku filtrów gotowych łatwo spo- 
rządzamy je sami, należy je wszakże nad- 
zwyczaj pieczołowicie skontrolować. Wen- 
tylacja ciemni musi być b. silna. Wentylator 
(8) zawieszony jest w pobliżu zespołu tan- 
ków. Podłoga — o pewnym nachyleniu 
z umieszczonym ściekiem. Wejście do ciem- 
ni — labiryntowe (9). 

JJI. Biuro i archiwum zdjęć. | 
Archiwum zdjęć powinno być umieszczone 
w szafach, wielkości odpowiadającej wy- 
miarom filmów. Osobno należy trzymać 
materiał świeży oraz chemikalia (11). Do 
odczytywania zdjęć służą specjalne pulpity 
świetlne (12). 

Podany wyżej układ jest. najprostszy i naj- 

wygodniejszy w pracy. Wiele uwagi neleży po- 

święcić bezpieczeństwu pracy, zarówno ze stro- 
ny promieni X jak i wysokiego napięcia. Dlate- 
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go też wszelkie instalacje powinni przeprowa- 
dzać fachowcy. 

Zaprojektowanie nowego laboratorium i wy- 
bór aparatury jest rzeczą dość prostą, wymaga 
jednak znajomości produkcji danego zakładu 
oraz warunków odbiorczych przedmiotów pro- 
dukowanych. 

Należy wziąć pod uwagę szereg kryteriów, 
osobno przy budowie oraz umieszczeniu labora- 
torium radiograficznego w fabryce, osobno przy 
wyborze aparatury. 

Przy wyborze miejsca na laboratorium ra- 
diograficzne kierujemy się następującymi czyn- 
nikami: 

1) Kontrola ciągła czy okresowa. Ma- 
jąc do czynienia z ciągłą kontrolą bieżącej 
produkcji musimy umieścić laboratorium 
w takim miejscu, by transport produkowa- 
nych przedmiotów był jak najprostszy. Naj- 
częściej budujemy laboratorium wprost 
w hali produkcyjnej, umieszczając ciemnię 
oraz biura w przybudówce. W przypadku 
kontroli okresowej, laboratorium umiesz- 
czamy w przybudówce hali fabrycznej lub 
w osobnym budynku laboratoryjnym. 

2) Miejsce produkcji przedmiotów 
kontrolowanych. Jeżeli w fabryce ist- 
nieje kilka różnych oddziałów, produkują- 
cych przedmioty, podlegające kontroli, np. 
odlewnia metali lekkich, odlewnia żeliwa, 
spawalnia — należy laboratorium umieścić 
w takim miejscu, .do którego transport 
przedmiotów jest najprostszy. Przy kon- 
troli ciągłej należy umieścić osobną praco- 
wnię w każdym oddziale. 

3) Wielkość produkowanych przed- 
miotów. Często wielkość przedmiotu nie 
pozwala na transportowanie go do laborato- 
rium i aparaturę trzeba przenosić do hali 
produkcyjnej. W takim przypadku nale- 
ży tuż przy hali umieścić laboratorium, aby 
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Rys. 3. 
Zakres pracy różnych źródeł promieni) X. 
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transport, powodujący ewentualne uszko- 
dzenie aparatu, był jak najprostszy i jak 
najsprawniejszy. W wielu .przypadkach za- 
chodzić będą kombinacje powyższych oko- 
liczności i wówczas trzeba wybrać najprost- 
sze rozwiązanie. 

Przy wyborze aparatury bierzemy pod uwa- 

gę nieco inne czynniki: 

1) Kontrola ciągła czy okresowa. Cią- 
gła kontrola wymaga często aparatury sta- 
łej, z automatycznym naświetlaniem. Sto- 
sujemy niekiedy specjalne przyrządy do 
podawania przedmiotów pod lampę. Lam- 
py — ze względu na to, że pracują one z ma- 
łymi przerwami — należy b. intensywnie 
chiodzić. 

2) Miejsce produkcji przedmiotów 
kontrolowanych.  Rozrzucenie miejsc 
produkcji przedmiotów kontrolowanych wy- 
maga posiadania aparatów przenośnych oraz 
odpornych na wstrząsy przy przenoszeniu. 

3) Wielkość produkowanych przed- 
miotów. Mając do czynienia z dużymi 
przedmiotami, jak duże odlewy, konstrukcje 
mostowe itp., musimy posiadać przenośny 


aparat. Często stosujemy aparat, zawieszony. 


na suwnicy, umożliwiający pracę w każdym 
miejscu w hali. 

4) Grubość ścianek do prześwietlenia 
oraz materiał przedmiotu kontrolo- 
wanego. Jak wiadomo, im większa jest 
grubość ścianki orąz gęstość metalu, tym 
bardziej przenikliwe promienie należy za- 
stosować, czyli aparat o większym napięciu 
na zaciskach lampy. Tabl. II podaje grubość 
ścianki prześwietlanych przedmiotów dla 
różnych napięć. Rys. 3 pokazuje zakres 
pracy różnych źródeł promieni X. 

"Tablica II. 
Grubość: ścianki przedmiotu, prześwietlanego promie- 
niami X, przy użyciu różnych napięć maksymalnych. 
Natężenie 4mA, czas 5 minut, okładki wzmacniające 
zwykłe, odległość filmu od ogniska 70 cm. 


kV Aluminium , Stal, Miedź 

50 | 30 3 | 48 
100 125 | 12 8 
150 170 37 23 
200 = 65 38 
250 = 80 60 
500 = "100 m 
10C0 = 125 = 
20000 - 450 — 


5) Warunki odbioru. Często warunki od- 
biorcze wymagają kilku, wzgl. kilkunastu 
zdjęć z jednego przedmiotu. Dlatego też na- 
leży wybrać aparat, w. którym łatwo prze- 
nosić lampę i umieszczać ją w dowolnym 
miejscu przedmiotu. 

6) Kształt prześwietlanego przedmio- 
tu. Prześwietlanie rur, walczaków, cylin- 
drów wymaga lamp o specjalnej budowie. 


Podobnież, gdy chcemy wykonać masowe 

prześwietlanie metodą karuzelową, stosu-- 

jemy lampy z wydłużoną anodą. 

Dzisiejszy stan produkcji aparatów rentge— 
nowskich daje nam ogromny. wybór. Pokrótce 
rozpatrzymy, jakie aparaty mamy obecnie do 
dyspozycji. Szczegóły i odmiany aparatów: znaj- 
dziemy w katalogach firmowych. 


Rys. 4. 
Aparat na 50 kV firmy Picker Co. 


Aparaty do 50 kV. 

Przedstawicielem tego typu jest aparat firmy 
Picker X-Ray Co. (rys. 4). Lampa, umieszczona. 
na statywie, przymocowanym do transformato- 
ra, jest skonstruowana tak, że można dokonywać 
zdjęć poza aparatem. Lampa jest jednobieguno- 
wa, chłodzona wodą. Maksymalne natężenie prą- 
du w lampie 20 mA, przy 50 kV napięcia. Re- 
gulacja napięcia stopniowa — od 5 do 50 kV. 


Rys. 5. 
Aparat przewoźny na 150 kV firmy Picker Co. 
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Zastosowanie: do prześwietlania blach, spa- 
wania punktowego, mas plastycznych, metali 
lekkich. 

Aparaty do 150 kV. 

Pięknym rozwiązaniem poszczycić się może 
firma Picker X-Ray Co. Aparat ten jest budo- 
wany jako przenośny lub stały (rys. 5). Posiada 
on lampę dwubiegunową, chłodzoną olejem. Ma- 
ksymalne natężenie prądu w lampie 10 mA, 
przy napięciu 150 kV. Regulacja napięcia cią- 
gła — od 30 do 150 kV. Zwarta i praktyczna 
budowa sprawia, że aparat ten doskonale nada- 
je się dla odlewni metali lekkich, fabryk pła- 
towców itp. Podobny aparat produkuje firma 
General Electric X-Ray Co. 


Aparat do badań walczaków, posiadający lampę z wy- 
dłużoną anodą na 150 kV firmy R. Seifert, 


Odmiennie rozwiązują budowę aparatów na 
150 kV firmy europejskie. Budują one aparaty 
"z lampą jednobiegunową, chłodzoną wodą. Ta- 
kim typowym aparatem jest aparat firmy C.H.F. 
Miller (Hamburg). Do celów specjalnych, jak 
prześwietlanie rur, walczaków, używa się lamp 
z wydłużoną anodą (rys. 6). Z końca anody wy- 
chodzi wiązka promieni X, w kształcie parasola. 
Umożliwia to zdejmowanie spoin poprzecznych 
walczaków itp. Aparaty takie produkuje firma 
R. Seifert (Hamburg). 


Rys. 7. 
Aparat przewoźny na 250 kV firmy Picker Co. 
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Aparaty do 250 kV. 

Jest to typ najbardziej rozpowszechniony. 
Zakres jego pracy praktycznie wystarcza do 
prześwietlania większych odlewów, konstrukcji 
spawanych itp. Istnieje b. dużo odmian apara- 
tów tego typu. Daje się tu zauważyć, iż firmy 
amerykańskie budują zespoły prostowników 1 
lamp, które umieszczają bądź na podwoziu, bądź 
też na suwnicy. Przykiadem aparatu ruchome- 
go na podwoziu jest aparat firmy Picker X-Ray 
Co. (rys. 7). Posiada on lampę dwubiegunową, 
chłodzoną olejem. Maksymalne natężenie prądu 
w lampie 15 mA, przy napięciu 250 kV. Stół 
rozdzielczy znajduje się za ołowianą zasłoną, co 
pozwala na bezpieczną, pracę przy obsłudze. Re- 
gulacja napięcia ciągła, od 30 do 250 kV. Po- 
dobny aparat produkuje firma General Electric 
X-Ray Co. Jednym z najlepszych rozwiązań jest 


. zawieszenie aparatu na suwnicy (rys. 8). Pozwa- 


la to na prześwietlanie wielkich odlewów w do- 
wolnym miejscu. Stół rozdzielczy znajduje się - 
za zasłoną ochronną. 


Rys. 8. 
Aparat na 250 kV firmy General Electric Co., zawie- 
a szony na suwnicy. 


Firmy europejskie umieszczają z reguły 
lampy na statywach, zespoły prostowników zaś 
— osobno. Przenośność aparatów uzyskują przez 
umieszczenie transformatorów. i stołu rozdziel- 
czego na podwoziu, albo rozdzielając aparaturę 
na lekkie przenośne części. Przedstawicielem 
pierwszego rodzaju jest aparat Metalix Makro 
250 firmy Philips. Posiada on lampę dwubiegu- 
nową, chłodzoną olejem. Maksymalne natężenie 
prądu w lampie 4 mA, przy 250 kV napięcia. 
Aparat ten znalazł duże zastosowanie w prze- 
myśle europejskim. 

Firmy Seifert i Siemens budują aparaty, 
składające się z szeregu zespołów. Rys. 9 poka- 
zuje aparat Isolux 250 firmy Seifert. W blasza- 
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nych naczyniach A i B znajduje się prostownik, 
osobno dla anody i osobno dla katody. Wysokie 
napięcie doprowadza się do umieszczonej na sta- 
tywie S lampy L kablem wysokiego napięcia K. 
Regulację napięcia uskutecznia się na stole roz- 
dzielczym Sr. Pompa P doprowadza olej chło- 
dzący. Aparat ten jest jednym z najlepszych i 
mimo małej mocy był powszechnie używany w 
Niemczech. Maksymalne natężenie prądu w lam- 
pie 4 mA, przy napięciu 250 kV. 


i Rys. 9. 
Aparat przenośny „Isolux 250“ firmy R. Seifert. 


Oprócz wyżej wymienionych istnieje szereg 
typów aparatów, budowanych do specjalnych 
celów, na zamówienie. Tak powstały aparaty na 
300, 400, 800 i 900 kV. Były to jednak tylko 
próby rozwiązań konstrukcyjnych aparatu na 
wysokie napięcie. Dopiero w 1941 r. udało się 
firmie General Electric X-Ray Co. zbudować 
aparat na 1000 kV. Bez przesady można powie- 


Prześwietlanie kształtek rurowych metodą karuzelo- 
wą, aparatem na 1000 kV firmy General Electric. 


Czas nasuieflania w min. 
A 
© 


dzieć, iż zbudowanie: tego aparatu przyczyniło 
się do dozbrojenia armii angielskiej i amerykań- 
skiej. Pozwoliło to na produkowanie staliwnych 
części czołgów, okrętów itp. co wpłynęło na 
zwiększenie tempa produkcji. 


Aparat ten jest zbudowany jako całość, za- 
wieszona we wspólnym korpusie na suwnicy czy 
dźwigu (rys. 10). Posiada on lampę z wydłużoną 
anodą, dającą wiązkę promieni X, stożkową, 
2 przodu antykatody lub sferyczną, w kształcie 
parasola. Daje to możność robienia zdjęć płas- 
kich lub na obwodzie walca. Maksymalne natę- 
żenie prądu w lampie 3 mA, przy 1000 kV na- 
pięcia. Lampa jest chłodzona olejem. 


Firma X-Ray Product Co. (Los Angeles) zbu- 
dowała aparat stereoskopowy do badań za po- 
mocą ekranu fluoryzującego. Pozwala to na 
określenie położenia wady w  prześwietlanym 
przedmiocie. Tego rodzaju aparaty stosuje się 
przy masowych badaniach odlewów lotniczych 
itp. 

Odmiennym typem aparatu na wysokie na- 
pięcie jest tzw. betatron, zbudowany ostatnio na 
napięcie 20.000 KV. Zasada jego polega 
na nadaniu elektronom takiej szybkości, jaką 
by miały, gdyby do elektrod lampy przyłożono 
napięcie 20.000 kV. Uzyskujemy tę szybkość 
dzięki zmiennemu polu magnetycznemu. Elek- 
trony, uderzając o płytkę platynową, powodują 
powstawanie promieni X. Promienie, wysyłane 
przez betatron, mają maximum przenikliwości. 
Dozwala to na prześwietlanie płyt o grubości 
500 mm. Ostatnio zastosowano betatrony do 
prześwietlań płyt pancernych okrętów wojen- 
nych U. S. A. Radiografia betatronowa stworzy- 
ła zupełnie nowe możliwości. Przypuszczają, że 
osiągnięta dzięki temu łatwa kontrola wielkich 
odlewów itp. umożliwi dalsze postępy techniki. 


W dziedzinę radiografii wkracza również 
prześwietlanie promieniami y radu czy mezoto- 
ru. Niestety, małe natężenie promieniowania pre- 
paratów. wymaga — ze względu na ich wielkość 
i koszt — b. długiego czasu naświetlania (rys. 11). 
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Rys. 11. 
Tablica prześwietleń promieni y. 
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Dyskwalifikuje to preparaty promieniotwórcze 
jako szybki środek kontroli masowej produkcji. 
Z drugiej strony brak jakichkolwiek urządzeń 
i instalacji pozwala na łatwe i proste użycie pre- 
paratu. Stosuje się go najczęściej, gdy mamy do 
czynienia z wielkimi przedmiotami, gdyż natura 
promieni nie pozwala na dobre zdjęcie przed- 
miotów o cienkiej ściance. Szczególnie szerokie 
zastosowanie miały preparaty przy kontroli wal- 
czaków kotłowych kutych, na wysakie ciśnienie, 
do fabryk benzyny syntetycznej. Cena prepara- 
tu jest stosunkowo wysoka: 1 mg MTh koszto- 
wał w Niemczech 100 RM. Najczęściej używa 
się preparatu o wielkości 200 — 400 mg. 

Z powyższego przeglądu środków, znajdują- 
cych się w dyspozycji przy organizowaniu kon- 
troli radiograficznej, wynika, iż w każdym przy- 
padku możemy dobrać taki apaiat, który da 
nam najwięcej korzyści. 

Wiele aparatów da się wbudować w urządze- 
nie automatyczne, podające przedmioty, co po- 
zwoli na ciągłą kontrolę produkcji. W innym 
wypadku aparaty można umieścić na samocho- 
dzie, stwarzając przewoźne laboratorium, uży- 
wane do badań już używanych obiektów, jak 
mosty i inne konstrukcje żelazne (rys. 12). Wiele 
zagranicznych kolei posiada własne wagony —- 
laboratoria, obsługujące trasy kolejowe, jak 
również warsztaty wagonowe i parowozowe. 

Obserwując rozwój radiografii 
zagranicą musimy stwierdzić, że 
pod tym względem stoimy na sa- | 
mym końcu. W Ameryce nie ma 
większej odlewni, produkującej 
odlewy jakościowe bez laborato- 
rium  radiograficznego. Pewne | 
odlewy, szczególnie odpowiedzial- 
ne, są b. dokładnie badane. Tak np. 
warto nadmienić, że korpus 24-cy- 
lindrowego silnika lotniczego ,Sa- 
bre* 2400 KM Napier do samolotu 
„Tajfun“, używanego przez RAF 
w czasie wojny, był prześwietlany 
początkowo w 120 miejscach. Z cza- 
sem ograniczono ilość prześwie- 
tleń do 30. Samolot „Black Widow“ 
posiada w swej konstrukcji 1028 
odlewów. Wszystkie one są kon- 
trolowane radiograficznie przy po- 
mocy ekranu .fluoryzującego. Czę- 
ści wadliwe są prześwietlane po- | 
wtórnie na kliszę. Dało to między 
innymi dużą oszczędność kosztów. 
Przykłady te dają obraz ogromu 
pracy i możliwości laboratorium 
radiograficznego. 

Aby "uzmysłowić sokie nasze potrzeby, 
przejdźmy po kolei poszczególne gałęzie prze- 
mysłu, a (zobaczymy: jak wielkie zapotrzebo- 
wanie istnieje na aparaty rentgenowskie. Za- 
sadniczo w 2 przypadkach będziemy kontrolo- 
wali produkowane przedmioty: 

1) Odlewy. 
Zasadniczą kwestią otrzymania dobrego 
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odlewu jest właściwe jego zaprojektowanie 
oraz wykonanie z dobrze przygotowanego 
metalu. Szczególnie ważne jest to przy u- 
ruchomianiu produkcji nowego modelu ma- 
szyny czy silnika. Badanie radiograficzne 
wykaże błędy, spowodowane czy to wadli- 
wą konstrukcją, czy też złym materiałem. 
Pozwoli ono na szybkie usunięcie wady. 
Dla odlewni metali lekkich najodpowied- 
niejszy jest aparat na napięcie 150 kV, dla 
odlewni żeliwa i staliwa na 250 — 1000 kV, 
zależnie od wielkości odlewów. 
2) Spoiny. 

Wielkie znaczenie nie tylko jako czynnik 
kontrolny, ale i wychowawczy posiada prze- 
świetlanie spoin konstrukcji. Stwierdzono, 
iż po wprowadzeniu kontroli radiograficz- 
nej spawacze dużo lepiej pracują. Istnieje 
wiele przykładów, które udowodniają, iż 
wprowadzenie radiograficznego badania 
spoin spowodowało wzrost jakości spoin. 
Pozwala to na obniżenie spółczynników 
bezpieczeństwa konstrukcji, co idzie w pa- 
rze ze zmniejszeniem wagi samej konstruk- 
cji, awięc daje oszczędność na materiale. Za- 
sadniczo do prześwietleń konstrukcji wy- 
starczy aparat do 150 kV. W przypadku 
produkowania walczaków grubościennych 
itp. potrzebny jest aparat 1000 kV. 


Rys. 12. 
Ruchome laboratorium radiograficzne na samochodzie 


Szczególnie ważne jest przeprowadzenie ra- 
diograficznej kontroli produkcji następujący ch 
przemysłów: 

1) Przemysł lotniczy. 
Prześwietlanie wszelkich odlewów, zarów- 
no z metali lekkich jak staliwnych i żeliw- 
nych. Osiągnięcie przez Niemców bardzo 
dobrej jakości odlewów staliwnych, szcze- 
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gólnie przy budowie płatowców, zawdzię- 
czają oni radiografii. Wszystkie części 
z metali lekkich, jako pracujące z małymi 
spółczynnikami bezpieczeństwa, muszą być 
starannie kontrolowane, Największe zasto- 
sowanie znajdzie tu aparat 150 kV. Do ba- 
dań odlewów. silnikowych, jak bloki itp. 
konieczne jest zastosowanie aparatu 250 kV, 

a często i 1000 kV. Ostatnio produkowane 

turbiny gazowe posiadają staliwne koła ło- 

patkowe. Są one prześwietlane aparatem 
1000 kV. 

2) Przemysł samochodowy. 

Tu przede wszystkim radiografia kontrolo- 
wać będzie odlewy, jak bloki silnikowe itp. 
Poza tym duże zastosowanie może mieć w 
kontroli zgrzewania punktowego blach oraz 
spawania ramy i karoserii. Zastosowanie 
mają wszystkie rodzaje aparatów, w zale- 
żności od potrzeb. 

3) Przemysł maszynowy i obrabiarkowy. 
Prześwietlanie odlewów i spoin, często pra- 
cujących w ciężkich warunkach, da pewność 
i bezpieczeństwo pracy maszyn. Często 
szczególnie ważne jest znalezienie dobrego 
rozwiązania odlewu. Radiografia bezwzglę- 
dnie pomoże w takich przypadkach. 

4) Przemysł budowy aparatury chemicznej 
i kotłowy. 

Budowa spawanych walczaków kotłowych, 

dających całkowite bezpieczeństwo pracy, 
jest możliwa jedynie tylko przy radiografi- 
cznej kontroli spoin. Wysokoprężne walczaki, 
budowane obecnie, muszą być badane pro- 
mieniami X. W wielu przepisach odbior- 
czych istnieją wskazania kontroli spoin przy 
pomocy radiografii. I tak między innymi 
spawane skrzynie ogniowe parowozów są 
odbierane na podstawie radiogramów. Za- 
stosowanie mają aparaty 250 kV do 1000 kV, 
a także mezotor. 

"5) Przemysł okrętowy i budowy konstrukcji 

stalowych. 
Duże zastosowanie znajduje radiografia w 
budowie okretów. Wszelkiego rodzaju odle- 
wy do kadłuba i maszyn powinny być prze- 
świetlane. To samo tyczy spoin, szczególnie 
odpowiedzialnych. Aparaty stosujemy o du- 
żej mocy, tj. 250 — 1000 do 20.000 kV. 

6) Przemysł wojenny. 

Specjalne zastosowanie znalazła radiografia 
przy kontroli lanych granatów artyleryi- 
skich specjalnie dużych kalibrów. Także od- 
lewane kopuły pancerne czołgów. samocho- 
dów pancernych i okrętów winny być kon- 
trolowane przez prześwietlanie promienia- 
mi X. Najszersze zastosowanie mają tu a- 
paraty 1000 kV. 

Szczególnie ważne ma zastosowanie radiogra- 
fia przy kontroli części, naprawianych spawa- 
niem. Radiogram spawanego miejsca zaoszczę- 
dził nieraz wiele kosztów i dał pewność pracy. 
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Znane jest np. spawanie pękniętej ramy parowo- 
zu lub pękniętej śruby okrętowej. W obu przy- 
padkach radiogramy spoin upewniły wykony- 
wających o dobroci spoiny. 

Wg danych, posiadanych przez Hutniczy In- 
stytut Badawczy, mamy w tej chwili w Polsce A 
laboratoriów radiograficznych czynnych, przy 
czym 6 jest wyposażonych w aparaty 250 kV, je- 
dno w aparat na 100 kV, jedno w aparat na 
500 kV. Cztery z pierszych posiadają również 
aparaty na 150 kV do badań walczaków (lampy 
z wydłużoną anoda). Jest to znikomo mało. Ani 
jedna odlewnia polska nie posiada laboratorium 
radiograficznego, a przecież odlewnictwo jest 
najważniejszym działem przemysłu maszynowe - 
go i jakość odlewu gra zasadniczą rolę. Zapew- 
ne w Polsce znajdzie się więcej aparatów, są one 
jednak albo uszkodzone na skutek działań wo- 
jennych, albo częściowo zdekompletowane. W 
różnych sklepach i składach znajduje się dużo 
części aparatów rentgenowskich, jak lampy emi- 
syjne, prostownicze itp. Wskazane byłoby ze- 
brać i uzupełnić zdekompletowane aparaty, by 
mogły one służyć odbudowywującemu się prze- 
mysłowi polskiemu. 

Uzupełnienie zdekompletowanych aparatów 
nie rozwiaże wszakże sprawy. Niestety, będzie- 
my musieli wiele sprowadzić z zagranicy. O- 
rientacyjny koszt aparatu 250 kV wynosi obec- 
nie 8.000 dolarów. W miarę rozwoju radiogca- 
fii konieczne jest również uruchomienie produk- 
cji klisz do zdjęć promieniami X. Nie nastręczy 
to większej trudności, a badania nad tą produk- 
cją należałoby zacząć. Nie mniej ważna jest spra- 
wa wyszkolonego personelu. Dlatego też należy 
zorganizować kursy i wykłady dla inżynierów 
i techników przy Stowarzyszeniach, a specjalne 
kursy dla laborantów przy uczelniach czy insty- 
tutach. Konieczne jest również by radiolodzy 
polscy zabierali głos na łamach czasopism tech- 
nicznych, popularyzując radiograrię i dokształ- 
cając Świat techniczny. Ułatwi to późniejsze or- 
ganizowanie laboratoriów i da podstawy pod 
szerokie zastosowanie radiografii. 

Literatura. 1) Neue Belichtungstabellen für 
Röntgenstrahlung. J. Urlaub. Archiv fur das 
Eisenhittenwesen 1942, str. 137. 2) Radiography 
with Multimilion X-ray. H. R. Clauser. Materials 
and Methods. March 1946, str. 706. 3) 20.000 kV 
Betatron. Steel. November 1946.-str. 68. 4) Ca- 
stingsquality in Aircraft. T. E. Piper. The 
Foundry. June 1946, str. 96. 5) X-Ray in the 
inspection of amunition. E. Ray. Industrial radio- 
graphy. Fall 1946. 6) Zerstórunssfreie Material- 
prüfung mit y Strahlen. A. Wideman. Autosene 
Metallbearbeitung 1936 r.. Nr 13. 7) Ankieta, 
rozpisana przez Hutniczy Instytut Badawczy. 

Katalogi firm. 1) Picker X-Ray Corporation. 
2) General Electric Corporation. 3) X-Ray Pro- 
duct Corporation. 4) Richard Seifert, Hamburg. 
5) C. H. F. Müller, Hamburg. 6) Siemens-Schu- 
ckert. Berlin. 7) Auergesellschaft, Radiołogische 
Abteilung, 8) Canadian Radium Corporation. 
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Niemiecki projekt stworzenia przemysłu aluminiowego 
na Górnym Śląsku. 


W grudniu 1940 r. dr Walter Slotosch wy- 
dał we Wrociawiu, nakładem Sląskiego Insty- 
tutu Badań Gospodarki i Koniunktury („Schlesi- 
sches Institut tur Wirtschaits- una Koniunk- 
turforschung”), broszurę pt. „Projekt stworze- 
nia przemysiu aluminiowego na Górnym 5Slą- 
sku“ („Vorschlag zur Errichtung einer Alu- 
minium-Industrie in Ost-Schlesien“). Projekt 
ten, oparty na założeniach gospodarki wojennej 
i pokojowej, obejmujący 15 str. pisma maszy- 
nowego oraz 2 mapy, przeznaczony był jedynie 
tylko do użytku służbowego. Ze względu na 
aktualną kwestię stworzenia w Polsce przemy- 
słu metali lekkich wydaje mi się rzeczą wska- 
zaną zaznajomić świat techniczny z treścią 
owej broszury (opuściłem z niej wszystkie ar- 
gumenty natury wojennej, jak również moty- 
wy, specyficznie niemieckie, np. przywileje na- 
tury skarbowej, w postaci tzw.  „Osthilfe*; 
nazwy niemieckie zmieniłem na polskie, tam 
wszakże, gdzieby zmiana ta mogła powodować 
niejasności lub pomyłki, podałem w nawiasie 
nazwy niemieckie). 


Od 1933 do 1940 r. Niemcy zwiększyli 
10-krotnie produkcję aluminium; 38% całego 
zapotrzebowania na metale nieżelazne pokry- 
wali aluminium i przewidywali dalszy wzrost 
tej gałęzi przemysłu. Z zasady, że „miejsce fa- 
brykacji w przypadku idealnym winno być tak 
wybrane, aby suma kosztów transportu produ- 
ktu gotowego była możliwie niska*, wyłoniło 
się zagadnienie budowy tego przemysłu na Gór- 
nym Sląsku. Zasada ta została zaczerpnięta 
z pracy dysertacyjnej liedemanna pt. „Tech- 
niczno - gospodarcze zagadnienia przemysłu 
aluminiowego", Wrocław 1934. („Technisch- 
wirtschaftliche Probleme der Aluminium-In- 
austrie“). 

Przy wyrobie tlenku glinu istotne są 2 czyn- 
niki: boksyt i węgiel. Położenie złóż obu tych 
surowców decyduje o położeniu fabryki tlenku 
glinu. Trzecim czynnikiem jest urządzenie do 
elektrolizy. Mapa A wykazuje idealne położenie 
Górnego Sląska, jako największego złoża węglo- 
- wego Europy („Die grössten Steinkohlenlager 
Europas“) w stosunku do złóż boksytu na po- 
łudniowym-wschodzie Europy. Wybudowanie 
kanału Odra—Dunaj, przewidywane na 1945 r., 


miało te korzyści jeszcze bardziej uwypuklić... 


Jeśli przyjąć Raciborz, za punkt umiejscowienia 
produkcji tlenku glinu i aluminium, a Villany 
na Węgrzech za miejsce złóż boksytu, śródlaą- 
dowa droga wodna pomiędzy nimi wynosiłaby 
zaledwie 700 km. Zarazem korzystnie układałby 
się transport tlenxu glinu drogą wodną z Raci- 
borza do istniejących instalacji do elektrolizy 


w Eydehaven i Vikeland na południowym wy- 
brzezu Norwegii. Gdy się uwzględni, że do wy- 
tworzenia 1 tony tlenku glinu potrzeba 1 tony 
węgla, staje się zrozumiała korzyść wybudowa- 
nia fabryki tlenku glinu w. miejscu złoża węglo- 
wego, najbliżej leżącego od złóż boksytu. Ale 
i elektroliza aluminium mogłaby być prowadzo- 
na na energii z węgla kamiennego, albowiem 
możliwości wykorzystania taniej energii wodnej 
w Niemczech są już wyczerpane, a zapasy węgla 
brunatnego (w Niemczech), wystarczą na ok. 75 
lat; szafować więc nimi zbytnio nie można. 


Na mapie B umiejscowiono projektowaną 
optymalnie hutę aluminium w odległości ok. 8 
km na wschód od Raciborza (w. kole), pomiędzy 
wsiami Pstrążyna (Fischgrund) i Kobyła (Wil- 
helmstal), na zachodnim brzegu górnośląskiej 
niecki węglowej i na przecięciu projektowanego 
kanału Odra—Dunaj z linią kolejową Kędzie- 
rzyn — Bogumin, wreszcie o ok. 20 km na po- 
łudnie od projektowanego poiączenia kanału 
Odra— Dunaj z kanałem Odra— Wisła. W 1940 r. 
sprowadziły Niemcy 90% całego boksytu z Wę- 
gier i Jugosławii, resztę zaś (10%) z Włoch. 


Huta aluminium, o zdolności produkcyjnej 
60.000 ton aluminium, potrzebuje: 240.000 ton 
boksytu, 240.000 ton węgla, 36.000 ton elektrod 
i 30.000 ton wapna oraz sody, razem 546.000 ton. 
Ilość ta oznacza 900 pociągów. 40-wagonowych 
i uwydatnia znaczenie transportu dla umiejsco- 
wienia huty. Zestawienie poniższe podaje kosz- 
ty przewozu w markach niemieckich za przewóz 
jednej tony w wagonach 15-tonowych wg cen 
z grudnia 1940 r. 


Z Węgier (Villany) do: 


Raciborza km 715 marek niem. 18,90 
Lautawerk „ 996 5; 22,30 
Liinen „ 1449 a 25,90 
Grevenbroich ,„ 1448 5 25,90 
Z Rumunii (Koloszwar) do: 
Raciborza km 763 marek niem. 19,30 
Lautawerk „ 1215 5 24,60 
Lünen „ 1668 a 28,20 
Grevenbroich ,„ 1667 * 28,20 
Z Jugosławii (Dubrownik) do: 

Raciborza km 1416 marek niem. 32,80 

Lautawerk „ 1776 3; 33,40 

Lünen „ 1995 k 38.80”) 
Grevenbroich ,„, 1994 5 33,80*) 


*) W oryginale podano omyłkowo 33,10 
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MAPA A. 


Fabryki tlenku glinowego. 
I — Lauta. Doline Łużyce 
II — Naab. Schwandorf 
III — Lippe. Lünen 
IV — Giulini. Ludwigshafen 


Niemieckie huty aluminium, 


1 — Lauta. Dolne Łużyce 
2 — Bitterfeld 

3 — Lippe. Lünen 

4 — Erft. Grevenbroich 
5 — Reinfelden 

6 — Tóging. Inn 

7 — Steeg, Hallstatt 

8 — Lend. Austria 


Norweskie huty aluminium. 


Eydehaven 
Vikeland 
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Boksyty z Wtoch (Istria), choć położone dalej, 
mają dla Górnego Śląska tę zaletę, że wagony, 
ładowane węglem, nie wracałyby z Włoch pu- 
ste. Należy jeszcze podkreślić o 1,1 marki niż- 
szą cenę boksytów węgierskich w porównaniu 
z.innymi. Jeśli się — jako średnią cenę za 1 to- 
nę boksytu — przyjmie 5 marek loco kopalnia, 
cena 1 tony boksytu w Raciborzu kształtuje się 
na 23,90 marek, w Lünen na 30,90 marek, 
w Lautawerk na 27,90 marek. Różnica ta nabie- 
rze znaczenia, jeśli uwzględni się, że cena bok- 
sytu stanowi 14 wszystkich kosztów produkcyj- 
nych fabryki tlenku glinu. 


Dla zaopatrzenia projektowanej fabryki 
tlenku glinu w węgiel wchodziłyby w. rachubę 
kopalnie, oddalone o 5 km od miejsca produkcji. 
Byłyby to: szyb Jankowice (Bliicher) i kopalnia 
Chwałowice (Doanersmarckgrube) w Rybnic- 
kim Gwarectwie Węglowym. Przy produkcji 
1 tony aluminium zużywa się 0,6 ton elektrod. 
_ Elektrody te znajdują się na miejscu, w wytwór- 
ni Plania w Raciborzu. Byłaby to znacz- 
na oszczędność na kosztach transportu, zarówno 
gotowych elektrod jak i powrotnego przewozu 
odpadków z tychże. 


W odległości ok. 10 km. od projektowanego 
miejsca produkcji aluminium znajdujesię kopal- 
nia Ema, w której znajdują się największe urzą- 
dzenia koksownicze Górnego Śląska. Część wy- 


Oprocentowanie kapitału zakładowego (5%) 
- Amortyzacja i uruchomienie (8%) š 
Koszt wegla na 900 milionów kWh (0,7 kg na 
kWh) 630.000 t miału węglowego po 7 marek 


co — przy wyzyskaniu rezerwy — wynosiłoby 
0,94 feniga za kWh. W razie braku miału, przy 
grubszych sortach po 11 marek, cena za 1 kWh 
wyniosłaby 1,22 feniga. 


Wyrób tlenku glinu 
Zużycie prądu do elektrolizy 


Elektrody 
Robocizna 
Koszty ogólne 
Kryolit 


staje się oczywiste, że koszty produkcji alumi- 
nium na Górnym Śląsku kształtowałyby się po- 
niżej przeciętnej dla Niemiec. 

Tak przedstawia się kalkulacja projektu nie- 
mieckiego, oparta na warunkach ówczesnych, 
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twarzanego tam gazu mogłaby być użyta do su- 
szenia boksytu i prażenia (,„Kalzinierung") tlen- 
ku glinu. 

Cena prądu posiada rozstrzygające znaczenie 
dla elektrolizy. Dowyrobu 60.000 ton aluminium 
potrzeba 1,5 miłiarda kWh. Przeciętna cena prą- 
du dla elektrolizy aluminium wynosiła w Niem- 
czech 1,2 feniga za kWh, cena prądu, wytwo- 
rzenego z węgla brunatnego wahałasięodi,2do 
1,4 feniga za 1 kWh. Na Górnym Sląsku w Bla-, 
chowni (Blechhammer) zakłady uwodorniania 
IG („Hydrierwerk*) pracowały prądem z węgla 
kamiennego, w. cenie 1,35 — 1,44 feniga za kWh, 
a fabryka IG w Kędzierzynie liczyła prąd po 
cenie do 1,45 feniga. Można przyjąć, że elektrow- 
nia, umieszczona na kopalni w pobliżu huty alu- 
minium, przy równomieinym zużyciu prądu, 
mogłaby kalkulować prąd taniej. Do prowizo- 
rycznego obliczenia niech posłuży następująca 
kalkulacja. Zdolność produkcyjną huty alurri- 
nium przyjmuje się na 30.000 t, co wymaga 750 
milionów kWh; ponadto siłownia musi pracować 
z 20% rezerwą, czyli z rocznym zapotrzebowa- 
niem 900 milionów kWh. Roczny czas pracy wy- 
nosi 8000 godzin, skąd wynika konieczna moc 
110.000 kW. W warunkach górnośląskich cał- 
kowite koszty budowy wyniostyby 260 marek na 
kW, czyli że koszt inwestycji siłowni wyniósłby 
26,6 milionów marek. Koszty prądu wynosiłyby 
więc: 


1.430.000 marek 
2.288.000 F 


4.410.000 » 


Razem. 8.128.000 marek 


Gdy się uwzględni, że na koszty produkcji 
aluminium składają się następujące pozycje: 


34% 
21% 
14% 
11% 
10% 
4% 
100% 


niewątpliwie jednak wiele z tych czynników — 
chociażby tylko geograficznych — pozostało na- 
dal niezmienionych i może mieć u nas znaczenie 
przy wyborze miejsca na hutę aluminium. 
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Nowości z dziedziny hutnictwa. 


Wielkie piece. 


O możliwości produkcji żelaza z rud 

za pomocą redukcji węglikiem wapnia. *) 

Wielka zdolność redukcyjna węglika wapnia (kar- 
bidu) CaC, i stosunkowo niska jego cena, w przy- 
padku gdy mamy do dyspozycji tanią energię elek- 
tryczną, nasunęła myśl, czy nie możnaby wykorzystać 
go do bezpośredniej redukcji rud żelaznych o dużej 
zawartości Fe»:O:, wzgl. Fe:Os. Sposób produkcji kar- 
bidu można dostosować do celów hutniczych, przy 
czym karbid ten będzie się różnił swym składem che- 
micznym od karbidu handlowego. , 

Sądząc z dotychczasowych doświadczeń, redukcja 
owa jest możliwa, a jak wynika z obliczeń teore- 
tycznych, w niektórych okolicznościach nawet‘ b. ko- 
rzystna. 

Redukcja przebiega w zasadzie wg reakcji: 


I. 5 FeO: + 3CaCe = 3Ca0 + 6CO: -+ 10Fe 

I. a) FeO; + CaCa == CaO -+ 2CO -+ 2Fe 
b) FeOs + 3CO == 3CO» + 2Fe 

IIL. 5 Fe0O4 + 4CaCa = 4030 + 8CO» -| 15Fe 


Przeprowiadzić ją można w piecach elektrycznych 
szybowych, anialogicznych do wielkich pieców ele- 
ktrycznych, stosowanych w Szwecji i Włoszech, wzgl. 
w piecach łukowych, oporowych luk indukcyjnych. 


Autor zwraca szczególną uwagę ma piece wysokiej 
które — wg jego zdenia — pomimo 
inwestvcyinych 


częstotliwości, 


znacznych nakładów przedstawiają 


Wymienna część 
pieca (Strefa 


Dwór Otwór 
spustowy SPUSTOWY 
żużla 


Z 
MIN 
a | BI rówki 
73 LANT 
2 O 


LSULLLLALUNUM(aUkakULŁA M 


Rys. 1. 


szereg korzyści i podaje szkic takiego pieca (rys. 1). 
Główną część jego stanowi chłodzona wodą «cewka, 
która równocześnie wzmacnia wyprawę w miejscach 
największego działania temperatury. Całość jest łatwa 
do wymiany. 


+) V, Uxa. Je možná výroba železa z rud redukcí 


karbidem vápniku? Hutnickć Likty 1946, N-ry 5 i 6, 
str, 108/109 i 133/136. 


Przeważna część energii, potrzebnej do przebiegu 
redukcji wprowadzona jest w postaci energii che- 
micznej karbidu, na skutek czego ilość doprowadzonej 
energii elektrycznej będzie znacznie mniejsza aniżeli 
dla zwyczajnych wielikich pieców elektrycznych, co 
pozwala na uproszczenie konstrukcji pieca i ułatwia 
prowadzenie procesu. 

Największe trudmości w obecnie stosowanych pie- 
cach powoduje sklepienie przestrzeni roboczej, w któ- 
rej zachodzi redukcja. Osłabione otworem zasypowym 
oraz 3 otworami dla elektrod i wystawione ma niszczą- 
ce działanie temperatury, ulega stosunkowo szybkiemu 
zużyciu. W przypadku zastosowania pieców do re- 
dukcji rud karbidem trudności te odpadną, gdyż dzię- 
ki znacznie mniejszej ilości doprowadzonego prądu, 
dla tej samej produkcji, wymagania, stawiane sklepie- 
niu, są znacznie mniejsze, 

Proces redukcji rud karbidera spowoduje zapew- 
ne nową komstrukcję pieca, ze względu na stosunkowo 
niedużą ilość doprowadzonego prądu. Dobre przewod- 
mictwo elektryczne rud i karbidu pnzemawiałoby za 
zastosowaniem pieca oporowego lub wysokiej często- 
tliwości. 

Jak przedstawia się bilans energetyczny zagad- 
nienia? Węglik wapnia, chemicznie «czysty, zawiera 
62,5% Ca i 37,5% C. Nie można go jednak wyprodu- 
kować nawet w warunkach specjalnych (w atmosfe- 
rze argonu). Karbid techniczny zawiera średnio 82% 
CaC», przy czym można rozróżnić 2 jego rodzaje. Je- 
den, o zawartości wolnego Ca, drugi wolnego C. 
Z punktu widzenia hutnika gatunki te są b. intere- 
sujące, gdyż wydatki na ich produkcję (zużycie kWh) 
są w obu wypadkach różne, 


Karbid techniczny, spotykany w handlu, winien 
dawać 300 1 C:H>/1 kg. Jego produkcja wymaga ok. 
2800 kWh/1 t. Warunki te nie są korzystne i cena jest 
stosunkowo wysoka. 


Uwzględniając zużycie energii elektrycznej oraz 
wydajność acetylenu, zestawiono tablicę I, przedsta- 
wiającą schemat możliwej produkcji karbidu, w za- 
leżności od składu namiaru, 


Z tablicy tej wynika, że dla redukcji rud korzystna 
jest produkcja karbidu o wydajności 250 — 280 1 
C:H>/1 kg. Koszty produkcji takiego karbidu są nis- 
kie, a ponieważ posiada on nadmiar wolnego Ca — 
korzystnie zachowuje się podczas redukcji, jest więc 
gatunkiem dla hutnictwa najodpowiedniejszym. 


Redukcja Fe20; może przebiegać 2 sposobami: wg re- 
akcji I lub II. Bilans cieplny, obliczony na podstawie 
ciepła reakcji, jest dla obu sposobów jednakowy i wy- 
raża się zyskiem ok, 110000 kcal dla redukcji 1 000 kg 
Fe. 

Obliczenia, przeprowadzone dla rudy jugosło- 
wiańskiej z Waresza (87% F0), wykazują, że na- 
miar na 1000 kg Fe wynosi 2060 kg (1640 kg rudy 
+ 420 kg karbidu o 82% CaC»), a cełkowite zużycie 
prądu (redukcja rudy + produkcja karbidu + straty) 
2140 kWh. Analogiczne liczby uzyskuje się dla re- 
akcji Ila + b. 7 

Natomiast dla redukcji magnetytu szwedzkiego 
wg reakcji: 

5Fe04 + 4CaC: = 4CaO + 8CO. + 15Fe namiar 
na 1000 kg Fe wynosi 1932 kg (1560 kg rudy 64% 
Fe + 372 kg karbidu 82% CaCs), a całkowite zużycie 
prądu 2090 kWh/1 t Fe, 
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TABLICA L 


Produkcja karbidu, 


w zależności od składu namiaru, przy uwgziędnieniu zużycia energii elektrycznej 


oraz wydajności acetylenu. 


Stosunek C : CaO w namiarże 40 45 NE | 60 65 | 70 
Ilość karbidu w kg na 1 kW i dobę i 9200 8640 | 7900 | 7000 i 6200 4900 
Ilość C: H» w litr, na 1 kg karbidu 225 | 250 | o | 2 | 290 300 | 310 
Ilość C: He w tys. litr. na 1 kW o Pe 2300 2330 223 o | 2030 | 1860 1570 

W obliczeniach nie uwzględniono dodatniego a zużycie energii elektrycznej 2800 kWh/1 t. Otrzy- 


wpływu nadmiaru wolnego Ca w karbidzie oraz cie- 
pła tworzenia się żużla i pominięto niekorzystne od- 
działywanie rozkładu karbidu pod wpływem Co. 

Celem zorientowania się w uzyskanych wynikach 
porównano je z produkcją surówki w wielkich pie- 
aach elektrycznych w Szwecji. 

Wg przeciętnej rocznej namiar na 1000 kg surów- 
ki wynosi średnio: 


ruda (magnetyt 64% Fe) 1550 kg 
koks -+ elektrody 400 kg 
wapno 250 kg 


razem 2200 kg 


muje sie ponadto b. dobry gaz wielkopiecowy, w ilości 
ok. 2400 m?/1 t surówki o 30% CO: i 70% CO i war- 
tości opałowej 2600 — 2700 kcaljm* (dla wielkich 
pieców koksowych œk. 4000 m?/1 t surówki i ok. 
1000 kcal/m?), 


Prowadzenie wielkiego pieca elektrycznego, jest 
proste; można stosować koks podrzędniejszej jakości; 
wydatki na konserwację są niskie, Dlatego też pro- 
dukcja surówki w tych piecach stale wzrasta, 


Zestawienie wyników dla obu przypadków przed- 
stawia tabl. II. 


TABLICA II. 


Porównanie wyników, 


uzyskanych przy redukcji żelaza karbidem, z wynikami redukcji w wielkich 


piecach elektrycznych w Szwecji. 


Przy redukcji wsadu na Zużycie energii elektrycznej w kWh 
1000 kg surówki na 1000 kg surówki 
Rodzaj redukcji R e A SE sea ~ 
Zyska się Należy dodać Na samą Na wytworze- Rak 
kcal keal redukcję nie karbidu 7 
Redukcja rudy z Waresza kar- 110.000 TS 960 1.180 2.140 
bideni * 
Redukcja szwedzkiego magne- z 25.000 1.050 1.040 2.090 
tytu karbidem i : * i 
Redukcja w wielkim piecu 450,000 s z ra 2.800 
elektrycznym 
Jak widać, całkowite zużycie energii elektrycz-  krotnego zwiększenia produkcji dla tej samej ilości 
nej jest — w stosunku do zużycia w obecnie stoso- prądu, przy mniejszych stratach promieniowania, 
wanych wielkich piecach elektrycznych — o 20—25% Karbid stanowi dobry akumulator energii elek- 


mniejsze, 

Oczywiste jest, że proces możliwy jest tylko tam, 
gdzie mamy do dyspozycji odpowiednie warunki na- 
turalne: 

a) tanią energię elektryczną, 

b) bogate złoża mud, o wysokiej zawartości tlen- 

ków Fe, 

c) odpowiedni kamićń wapienny, 

tości P i S. 

Oprócz korzyści w postaci zacszczędzonych 700 — 
800 kWh/1 t surówki w stosunku do pieców szwedz- 
kich, należy podkreślić możliwość doprowadzenia je- 
dynie 30% prądu dla uzyskania takiej samej produ- 
kcji jak w wielkich piecach elektrycznych, wzgl. trzy- 


o małej zawar- 


trycznej, wzgl. cieplnej. Do jego produkcji może być 
wykorzystany nadmiar wód wiosennych, tak że zapo- 
trzebowanie energii elektrycznej w pozostałych mie- 
siącach może być znacznie mniejsze. 

Brak odpowiedniego koksu hutniczego przemawia 
za zastosowaniem redukcji przy pomocy karbidu. 

Uzyskany Żużel jest dobrym i poszukiwanym ce- 
mentem, W przypadku wytapiania surówki o mini- 
malnej zawartości P i S, podczas którego wymurowa- 
nie pieca ulega znacznemu niszczeniu, stanowi on po- 
krycie zwiększonych wydatków na konserwację. 

Przy produkcji karbidu uzyskuje się, jako pro-, 
dukt uboczny, żelazo-krzem, przydalny następnie do 
dalszego prowadzenia procesu wytapiania różnych ga- 
tunków surówek. 
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Stalournictwo. 


Projekt nowoczesnej stalowni. *) 

Wobec tego, że sytuacja ekonomiczna brytyjskich 
zakładów hutniczych, położonych w pobliżu kopalń 
rud, pogorszyła się po zwyżce cen węgla, miejsce 
pod nową hutę winno być, zdaniem autora, specjal- 
nie wybrane i okręg Lincolnshire, znajdujący się bli- 
sko złóż rudnych i obok pól węglowych pd. York- 
shire, musi być uważany za najkorzystniejszy. 

Ze względu nia zawartość fosforu rud trzeba by- 
ło też wybrać najwłaściwszy 'typ pieca martenow- 
skiego, za który uznano przechylny piec martenow- 
ski dużej pojemności, Takie rozwiązanie przesądza 
z góry niemożność wytwarzania wysokogatunko- 
wych stali, gdyż autor sądzi, że kontrola żużla w pte- 
cu przechylnym jest gorsza niż w piecu stałym i jc- 
dynie tylko piec stały, przy doborze odpowiednich 
surowców, nadaje się do takiej produkcji. Rezygnując 
z produkcji stali wysokogatunkowych, nie znezygno- 
wano wszakże z wytwarzanią dobrej stali. 

Przed rozpoczęciem opracowywania projektu sta- 
lowni martenowskiej należało rozważyć czynniki, 
które mają wpływ na wielkość zakładu. Istnieje sze- 


reg poglądów na tę sprawę; wielu uważa, że im więk- i 
sza huta, tym jest ona ekonomiczniejsza, Nie ma wąt- 
pliwości, że — do pewnej granicy — im większy piec, 
tym niższe są koszty przerobu,tak że głównym kry- 
terium przy wyborze wiielkości i ilości pieców win- 
na być możność odstawiania we właściwym czasie 
pieców do remontu bez potrzeby zmniejszania zdolno- 
ści produkcyjnej stalowni. Musi oczywiście istnieć 
również kompromis między kwotą inwestowaną a fak- 
tycznym zapotrzebowaniem walcowni, którą stalow- 
nia ma obsługiwać, Autor zaznacza, że podany niżej 
opis projektu stalowni jest idealnym obrazem takiej 
stalowni, jaką autor wyobraża sobie na podstawie do- 
świadczeń ostatnich lat. Projekt ten nie ma być w 
tej chwili realizowany, może jednak dać początek dy- 
skusji, którą autor pmagnąłby wywołać, celem usta- 
lenia najlepszego typu nowoczesnej stalowni. 


Planowana huta ma produkować 500 — 600 tys. 
ton rocznie stali zwykłych i 150 — 250 tys, ton stali 
specjanych. Stalownia ma przerabiać 75 — 80% su- 


rówiki płynnej, a ilość stosowanego złomu ma zale- 
żeć od jakości produkowanej stali specjalnej. 


aj W = [Jr 
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Rys. 1. 
Plan stalowni martenowskiej. 


1) Składowisko surowców (rozp. suwnicy 30 m) 
suwnicy 


2) Suwnica w hali 
30 m) 

3) Składowisko surowców 

'4) Tory dowozowe surowców 

5) Tor zuźlowy 

6) Tor dla bloków 

4) Tor dła surówki 

8) Tor dla własnego złomu 

9) Ter dla rudy i wapna 

10) Piece 350 t 


odlewniczej (rozp, 


Plan stalowni przedstawiony jest na rys. 1. Za- 
kład składa się z 2 stalowni, ze wspólną halą odlew- 
niczą. Posiada on mieszalnik bębnowy na 2000 ton, 6 
przechylnych pieców na 300 — 350 ton każdy, 
a w mniejszej stalowni 3 piece stałe na 150 t każdy, 
opalane jednostronnie i zaopatrzone w nekuperatory. 

Każda stalownia ma swoje składowisko surowców 
i złomu. W dużej stalowni położono wielki nacisk na 
dobór i standaryzację materiałów, metod przewożenia 


*) J. B. R. Broocke, Steel Plant Design. Iron and 
Steel 1946 r., str. 781 — 785, 


(rozp. suwnicy 30 m) 


11) Bębnowy mieszalnik 2000 t 

12) Piece 150 t stałe rekuperatywne 
13) Przenośnik dla surowców 

14) Przesuwne podajniki taśmowe 
15) Przenośniki taśmowe dla surowców 
16) Zasobniki 3 x 30 t 

17) Prasa brykietowni 

18) Odsiewacz wapna 

19) Odsiewacz rudy 

20) Przesuwne wagi — skipy 

21) Suwnica do wlewków 


i podawania, chemicznej analizy tudzież punktu to- 
pienia i wielkości, Piece przechylne mają przerabiać 
90% gorącego metalu i 10% złomu. 

Projektuje się dawać cały złom do mieszalnika, 
natomiast gorący metal, kamień wapienny, rudę i 
wiapno — w tych ilościach, w jakich owe materiały 
mają być dodawane — do pieców przechylnych. Ze 
względu na to dokonano pewnych zmian w kon- 
strukcji mtieszalnika, zwłaszcza jeśli chodzi o ogrze- 
wanie, Przewidziano m, in. większy niż normalnie 
otwór załadowczy w sklepieniu. Naq mieszalnikiem 
i częścią składowiska znajduje się suwnica dla zao- 
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3 podajniki iasrnowe dla 
rudy, wapna I brykielów 


3 zasobniki 130 


Rys. 2: 
Urządzenie załadowcze pieców przechylnych. 
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Rys. 3. 
150 t piec martenowski rekuperatywny. 
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patrywania mieszalnika bezpośrednio z placu i za- 
ładowiamia całej ilości złomu, wapna itd. Jednorazowo 
można załadować 10 ton złomu. Z mieszalnika metal 
jest rozlewany do kadzi 100-tonowych, W stalowni 
z piecami stałymi wlewianie płynnej surówki do pie- 
ców odbywa się za pomocą suwnicy odiewniczej, pod- 
czas gdy złom, wapno i rudę ładuje się od strony ha- 
li załadowczej normalnymi suwnicami wsadowymi. 

Stosuje się brykiety wielkości jaja, składające się 
w 66% z miałkiej rudy i w 33% z drobnego wapna 
palcnego,. Brykiety te posiadają temperaturę topli- 
wości 13000. Autor sądzi, że stosowanie ich przyśpie- 
sza wytwarzanie żużla. Ruda dla brykietów jest sor- 
towana, kruszona i przesiewana. Brykietowniia ozna- 
czona jest na rys. 1 lit. F1. Z brykietowni taśmy prze- 
noszą brykiety do trzech 30-tonowych zasobników 
(rys. 2), skąd dalej — po automatycznym  zważeniu 
w skipach, pojemmoścj ok. 5 ton — są przenoszone 
taśmiami do pieców. Taśma gumowa ma mieć szero- 
kość 60 cm i w okolicy pieca posiadać chłodzenie 
wodą. Szybkość poruszania się taśmy winna być re- 
gulowana w granicach 5 — 10 m/sek., w zależności 
od materiału, podawanego w danej chwili do pieca. 

Mieszalnik ma być opalany ropą, powietrze na- 
grzewane w stalowych rekuperatorach, piece opalane 
gazem kcksowym, wzgl. ropą. Tylko powietrze jest 
podgrzewane, Piece przechylne mają odlewać 2 spusty 
po 150 ton, zostawiając ok, 50 ton w piecu. Piece 
przechylne mają dostarczać metal również do pieców 
stałych i dlatego produkcja ich będzie się wahała od 
10 do 12 tys. ton tygodmiowo, 

Budowę pieców stałych, opalanych jednostronnie 
i zaopatrzonych w nekuperatory, oparto na ostatnich 
doświiadeemiach. Rys. 3 przedstawia projekt takiego 
stałego pieca. Długość kąpieli jest mniejsza, szero- 
kość zaś większa niż w normalnych piecach tego typu. 
Wymiary komory spalania i pieca są tak dobrane, 
aby płomień nie dosięgał kąpieli. 

Rekuperator składa się z 2 części, jednej — z ce- 
gły magnezytowej, przy wejściu gorących spalin 
z pieca, oraz drugiej — stalowej, Zimne powietrze 
wdmuchiwane jest od góry do magnezytowej części 
rekuperatora, a następnie przechodzi kanałami do 
jego stalowej części. W części magnezytowej nagrze- 
wa się ono do 4500, w części stalowej do 950%. Tempe- 
ratura spalin przy wejściu do części stalowej jest 
kontrolowana i nie może przeknoczyć 11009, 

Podawanie materiałów odbywa się, gdzie jest to 
możliwe, taśmami. Suwnice winny spełniać tylko je- 
den rodzaj pracy, np. suwnica wsadowła tylko ładuje 
piec itd, Wyjątkiem jest suwnica w hali odlewniczej, 
przeznaczenia, prócz obsługi wlewnic į kadzi, również 
do wlewianta metalu do pieców przechylnych. 

E. Mazanek 


Wady wlewka stalowego. *) 
I. Wady powierzchniowe. 

Wady powierzchniowe wlewka, o ile mie znikną 
przez zgar w piecu grzewczym, wskazuje ma ogół 
skłonność powiększania się podczas przeróbki pla- 
stycznej, otrzymywanie wlewków o zdrowej powierz- 
chni jest więc rzeczą ważną. 

Łuski są blaszkami, skrzepłymi na ścianach 
wiewnicy, powyżej chwilowego poziomu metalu płyn- 
nego i pochodzą z odprysków tegoż podczas napełnia- 


*) De Sars. Les défauts du lingot dacier. Revue 
dẹ Métallurgie 1946, str, 137 — 155. 


nia wiewnicy. Przy łaniu syfonowym mogą powstać 
takie odpryski na początku lania lecz wada ta jest 
szczególnie niebezpieczna i pospolita przy laniu z gó- 
ry. Największe wady powstają na dolnej części wlew- 
ka, skutkiem odbicia się strugi metalu, uderzającej o 
dno wlewnicy. 

Jeżeli odjpryski są b. silne, powstaje nia dole wlew- 
nicy powłoka ciągła, która przy krzepnięciu kurczy 
się į odrywa się górą od ścian wlewnicy. Gdy płynny 
metal podnosi się wewnątrz tej powioki, przelewa: się 
on poprzez górny brzeg, częściowo tylko ją rozpu- 
szczając. Przy słabszym odprysku powłoka tworzy 
się tylko miejscami, na jednej krawędzi lub jednym 
boku. Przy walcowaniu powłoka ta odrywia się zwy- 
kle częściowo od kęsa. Mniejsze krople, pochodzące: z 
odprysków, stapiają się zwykle z powrctem, gdy płyn- 
ny metal ich dosięga: lecz ich powierzchnia zdążyła 
się już w międzyczasie utlenić, Tlenek reaguje z me- 
talem, dając CO, który tworzy pęcherze podskórne. 

Gniazda żużlowe pochodzą z materiałów ognio- 
trwałych kadzi lub spodka. Żużel pływa po powierzch- 
ni metalu, ale ruchy tegoż mają skłomność odrzucania 
go na boki. Jeżsli przylepi się am do Ściany wlewni- 
cy, zostaje ogarnięty metalem i daje gniazdo żużlowe 
blisko powierzchni. 

Jako środki zapobiegawcze stosuje się, poza ostroż- 
nościami przy lamiu, smarowanie wlewnic smołą, la- 
kierem lub mieszaniną proszku aluminiowego i grafi- 
tu. Środki te nie są zupełnie pewne. 

Ciekawym sposobem, chronionym zresztą przez 
patent, jest wylepienie ścianek wewnetrznych wlew- 
nicy telkturą o grubości kilku dziesiętnych mm, za 
pomocą kleju mącznego. Należy oczywiście całość wy- 
suszyć. Przy laniu metalu tektura, z powodu spoje- 
nia z wlewmicą, nie spala się od pramieniowanią me- 
talu lecz tylko zwęgla się częściowa. Przy odprysku 
na początku lania krople uderzają o tekturę i doznają 
tylko b. słabego ochłodzenia, Spadają więc z powro- 
tem w stanie płynnym i łączą się z resztą metalu. 
Podczas podnoszenia się metalu, przy dotknięciu tek- 
tury przez górny poziom tegoż, występuje po brze- 
gach lekki ruch który nie pozwala żużlowi, a przy la- 
niu syfonowym, pływiającej powłoce utlenionej, przy- 
lepić się do ścianek. Otrzymuje się tym sposobem 
powierzchnie wyjątkowo równe i nie wykazujące wad. 
Sposób ten nadaje się najlepiej do wlewków o wadze 
od 500 kg do 5 t. 


II. Pęknięcia wlewków. 


Pęknięcia powierzchniowe wlewków powodowane 
są maprężeniami, powstającymi w warstwach zew- 
nętrznych podczas skurczu, zachodzącego przy krzep- 
nięciu wlewka. Powstanie ich zależy od licmych czyn- 
ników, jak kształt i stan wlewnicy, gatunek, tem- 
peratura i szybkość lamia stali, prowadzenie wytopu, 
zaburzenia podczas rozlewania itd. Zadaniem stalow- 
nika jest wyrównać naprężenia i uniknąć pęknięć, co 
przy ciężkich wlewkach i pewnych gatunkach stali 
jest b, trudne, 

Powstawanie zewnętrznej warstwy wiewka koń- 
czy się, gdy grubość jej jest dostateczna, aby mogła 
sama wytrzymać ciśnienie płynnego metalu we wne- 
trzu wlewka. Pęknięcia powstają podczas tworzenia 
się tej warstwy. 

Zobaczmy jak powstaje ta warstwa w przypad- 
ku wlewka kwadratowego, lanego z góry. Z początku, 
kiedy część wlewnicy jest już napełniona, dół wlew- 
ka krzepnie dosyć prędko z powodu  energicznego 
chłodzenia na krawędziach pomiędzy wilewnicą a 
spodkiem, tak że powstaje dno skrzepie, dość mocne. 
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Oziębianie jest wówmież dość szybkie w nogach 
wlewnicy, tak że część skrzepła przybiera kształt 
jak na rys. 1. Podczas dalszego napełniania dno ro- 
śnie a krawędzie grubieją na dole i podnoszą się co- 


podstawa wiewka 


Rys. 1. 
Bryła podstawowa. 


raz wyżej. Krawędzie te odrywają się od wlewnicy 
wówczas, gdy reszta powierzchni wlewka jeszcze przy- 
lega do niej, Odłączenie od wlewnicy postępuje po- 
tem od krawędzi ku środzowi ścian. 

Krzywe przylegania są to krzywe, które w da- 
nej chwili ograniczają części powierzchni wlewka, 
jeszcze przylegające do wlewnicy. Dla wlewka kwa- 
draltowego, lanego z góry, mają one wygląd jak na 
rys. 2. Są one czasem widoczne na wilewku przy 
b. gładkiej jego powierzchni, np. przy wlewnicach, wy- 
klejonych tekturą. 


Podsława nadłewu 


Stoo 
Rys. 2. 
Krzywe przylegania. 


Pęknięcia poprzeczne powstają pod działaniem na- 
prężeń podłużnych, a pęknięcia podłużne pod działa- 
niem naprężeń poprzecznych, Istnieją równiież wszyst- 
kie formy przejściowe między tymi głównymi rodzajami 
pęknięć... Niaprężenia powstają w sposób następujący: 


Skwzepłe dno odkleja się od wlewnicy pod wpływem 
skurczu; ciśnienie metalu płynnego na części wiewka, 
odłączone od wlewnicy, powoduje neprężenia rozcią- 
gające, Przy krzywej przylegania, istniejące w danej 
chwili naprężenia są prostopadłe do tej krzywej. Je- 
żeli więc krzywe te będą mało odbiegały od linii po- 
ziomej, naprężenia będą podłużne, a pęknięcia, o ile 
zajdą, będą poprzeczne (rys. 3). Przeciwnie, przy du- 
żym nachyleniu krzywych, naprężenia będą poprze- 
czne, a pęknięcia podłużne (rys. 4), Fęknięcia podłużne 


Rys, 3. 
Pęknięcia poprzeczne i podłużne w zależności od krzy- 


wych przylesania. 


A’ 


Rys. 4. 
Pęknięcia poprzeczne i podłużne w zależności od krzy- 
wych przylegaria, 


są o wiele niebezpieczniejsze, ponieważ maprężenia 
poprzeczne nie znikają po utrworzeniu się pęknięcia, 
które przez to może zajść b. głęboko, co nie zdarza 
się przy pęknięciach poprzecznych. Przy walcowaniu 
pęknięcia poprzeczne otwierają się i są łatwiejsze do 
usunięcia przez dłutowianie od pęknięć podłużnych, 
którę są Ściskane j maskowane przez. wiałcowanie. 
Pęknięciami zwykłymi nazywamy pęknięcia, pow- 
stające w normalnych warunkach chłodzenia z powo- 
du zbyt dużej szybkości lania, za wysokiej tempera- 
tury lub za silnego prądu metalu, powodującego wiry. 
Pęknięcia przypadkowe powstają z powodu nie- 
równomiernego odrywania się wlewka od wilewnicy 
pod: wpływem przeszkód, jak miejscowe zlepienia się 
wlewka z wlewnicą czy też spodkiem lub wady wile- 
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wiicy. Jeżeli jedna krawędź, pod wpływem jakiego- 
kolwiek bądź przymusu, oderwie się prędzej niż sąsie- 
dnie, krzywa przylegania przechodzi z położemia abcde 
do a'b'e'd'e (rys. 5), ułatwiając pękanie podłużne. 


23! bok 


Rys, 5. 
Zmiana kształtu krzywych przytegania pod wpływem 
nagłego naprężenia. 


Skłonność pękania wlewków okrągłych jest dobrze 
znana. Brak krawędzi powinien dawać krzywe przy- 
legania ściśle poziome. Byłoby tak, gdyby wlewnica 
rozszerzałą się Ściśle współśrodkowo z  wlewkiem. 
Niestety, często tak nie jest i wiewnica oddziela się 
jednym bokiem od wlewka. W tym miejscu krzywa: 
będzie miała ząb, jak przy krawędzi wlewnicy kwa- 
dratowej, z tą jednak zasadniczą różnicą, że wlewek 
nie ma takiego wzmocnienia jak krawędź wilewka 
kwadratowego i pęka b. łatwo. 


Skłonność do pękania zmniejsza się przez zrobie- 
nie we wlewnicy rowków podłużnych, które dają ma 
wilewku żeberka przy krzepnięciu. 


III. Porowatości osiowe w dużych wlewkach, 


Przy krzepnięciu wlewka tworzą się wzdłuż jego 
osi lub w jej pobliżu rzadzizny, o kształcie i wielkości 
zmienniej, oddzielne lub zgrupowane i zaczynające się 
niezbyt daleko od stopy wlewka. Ścianki ich są cza- 
sem gładkie, ale przeważnie dendrytyczne. Im cięższy 
wlewek, tym dążność do powstawania tych jam jest 
większa. Powstawanie tych jam rozpatrzymy na przy- 
kładzie krzepnięcia ciężkich wiewków od 30 do 100 t. 
Podstawą będą wyniki sondowania, robiomego podczas 
krzepnięcia, co dało obraz posiępu krzepnięcia 
wzdłuż osi. 

Wszystkie wlewki były odwrócone, szersze u góry, 
wieloboczne. 

Krzepnięcie wlewków. Pierwszą fazą krzep- 
nięcia wlewka jest powstanie, przy zetknięciu ze spod- 
kiem oraz ścianami wiewnicy, skorupy o. kryształach 
iglastych. Skorupa ta tworzy się stosunkowo szybko, 
ponieważ odpływ ciepła jest z początku silny. Jeżeli 
rożpatrzyjmy krzepnięcie metalu wzdłuż osi w tej 
pierwotnej skorupie, będziemy mieli od dołu: 

1) krzepnięcie pod wpływem przeważającym spodka, 

2) krzepnięcie pod jednoczesnym wpływem spodka 
i ścian, 


8) krzepnięcie pad wpływem tylko ścian. 


Rozpatrzmy krzepnięcie na przykładzie wlewka 
85 t (rys. 6). W pierwszej fazie krzepnięcie jest sto- 
sunkowo powolne, z powodu zapasu ciepła w metalu 
płynnym. Dla wlewka 85 t faza ta trwa ok. 4 godz., 
a dolna skrzepnięta część wiewka osiąga wysokość 
0,75 m. Przejście ze stanu płynnego do stanu stałego 
odbywa się poprzez cienką warstwę zgęszczoną, która 
odpowiada stanowi metalu pomiędzy liquidius į solidus. 
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Rys. 6. 
Krzepnięcie wiiewka 85-tonowiego, 


W 2 fazie odprowadzenie ciepła przez ściany 
wlewnicy wzmaga się w stosunku do stygnięcia 
od spodu, którego intensywność dość szybko maleje 
w miarę posuwania się krzepnięcia ku górze. Przej- 
ście z jednej fazy krzepnięcia do drugiej odbywa 
się stopniowo. Przy takim chłodzeniu metal, który 
stmacił już dużo ze swego zapasu ciepła, krzepnie 
szybciej przy osi. Warstwa  zgęszczomego metalu, 
stanowiąca przejście od skrzepłego do płynnego, po- 
większa się i ma ok. 300 mm grubości. Dla wlewka 
85 t faza ta trwa ok. 4 godz. Wysokość skrzepłego 
metalu wzrasta o 1450 mm. 


W 8 fazie wipływ spodka jest znikomy, Szybkość 
przyrostu metalu skrzepłego jest mniej wiięcej taka 
sama jak poprzednio, ale skład metalu wpływa na 
nią wybitnie. Przy jednakowym składzie metalu 
i jednakowym typie wiiewnic, różniących się tylko 
wysokością napełnienia metalem płynnym, czas krze- 
pnięcia ciężkich wlewików jest mało zależny od wagi, 
np. wlewki 70 t, 82 t, 100 t, lane w takich samych 
warunkach (C = 0,3 — Mn = 0,6 — Cr = 0,5), krzepną 
12h 45 min., 13h 30 min. i 14h 30 min. 


IV. Rola zanieczyszczeń, 


Pod względem wpływu na krzepnięcie należy po- 
dzielić zanieczyszczenia na 2 grupy: 


1) zanieczyszczenia bierne, jak SiO: AlLOs i inne 
tlenki, o temperaturze topliwości wyższej odl tem- 
peratury topliwości stali; zanieczyszczenia te pod- 
czas krzepnięcia są ośrodkami krystalizacji, wobec 
czego powodują zgęszczenie metalu, a tworzenie 
się warstw gęstych jest tym większe, im więcej 
znajduje się w danym miejscu zanieczyszczeń 
biermych;, 
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2) zanieczyszczenia czynne, które ulegają  likwacji, 
jak węgliki, siarczki i fosforki; mają one tempe- 
natury topliwości miższe niż stali; zanieczyszczenia 
czynne zbierają się skutkiem likwacji w miej- 
scach najgorętszych i obniżaja tam temperaturę 
krzepnięcia stali, 


Podczas pierwszej fazy krzepnięcia metal płynny 
posiada jeszcze taki zapas ciepła, że nie ma tendencji 
do powstawania w nim ośrodków krystalizacji, Krzep- 
nięcie posuwa się od! spodu, a zanieczyszczenia czynne 
i część biernych są spychane do metalu płynnego. 


Podczas drugiej fazy krzepnięcia wchodzi w grę 
chłodzenie przez Ścianki boczne. Metal płynny nie ma 
już dużego zapasu ciepła, a zanieczyszczenia bierne, 
które dotąd podlegały dekantacji, zostają zahamowane 
w swoim ruchu i razem z miejscowymi zanieczyszcze- 
niami tworzą pienwszą dużą warstwę zgęszczoną 
(rys. 7). 


Rys. 7, 
Powstawanie pomostów skrzepżych. 


Rozpatrzmy warstwę gęstą Ni, która powstaje 
na przejściu między pierwszą a 2 fazą krzepnięcia, 
ograniczoną 2 izotermami li i Is, o następujących 
cechach: izoterma lı poza osią wlęwka ma jeszcze 
drugorzędną oś symetrii Sı F dla strefy MM‘, sąsia- 
dującej z osią wlewka, Izoterma I» odpowiada równe- 
mu chłodzeniu przez spodek i przez ściany i ma 
u dołu kształt półkiolisty, o środku F. Krzepnięcie 
odbywa się w tej warstwie następująco: drugorzędna 
oś symetrii S1F, mniej więcej nówncległa do prze- 
kątnej kąta ściany wlewnicy ze spodkiem, jest 
w warstwie Ni miejscem największego skupienia za- 
nieczyszczeń czynnych, jest to bowiem granica zetknię- 
cia się. metalu krzepnącego pod wpływem spodka 
z jednej strony, a ścianek z drugiej, a więc miejscem, 


krzepnącym na ostatku, do którego wepchnięte są 
zanieczyszczenia czynne. Ponieważ poza izotermą I: 
metal jest płynny, część tych zanieczyszczeń z okolicy 
S, może przejść do metalu płynnego. Wobec tego metal 
W S, może być czystszy niż w kierunku S1, przez co 
punkt S skrzepnie wcześniej niż zanieczyszczona 
przestrzeń metalu Cı, która zostanie zamknięta. Jej 
późniejsze krzepnięcie wytworzy tam miejscową 
jamkę. Ten rodzaj wad! spotyka się zwłaszcza we 
wiewkach stali z Mo lub Ni-Cr-Mo. 


Przejdźmy teraz do warstwy N: między izotermami 
I: i Is. Izotermy Is oraz następne zwężają się coraz 
bardziej. Środek F izotermy I» może być uważany za 
pierwszą ogniskową skupienia zanieczyszczeń aktyw- 
nych na osi. Wobec tego warstwa Nə skrzepnie, zosta- 
wiając koło F strefę płynną, o miższej temperaturze 
krzepnięcia, krystalizacja, wychodząc od izotermy l, 
dojdzie do osi w pewnym punkcie P, © koncentracji 
zanieczyszczeń aktywnych, mniejszej niż w F i poło- 
żonym nad F i stworzy tam pomost skrzepnięty. 
Wielkość jamy usadowej, która powstanie w F, zależna 
będzię cd ilości metalu który pozostał płynnym, a więc 
ad stopnia skupienia zanieczyszczeń. Jama ta ma zwykle 
kształt V odwróconego. Oczywiście, niezależnie od 
stopnia skupienia zanieczyszczeń, ich rodzaj ma duży 
pływ na dążność do tworzenia się tych wad. Pomost 
skrzepnięty, o ile ma powstać, powstaje, gdy tylko 
wpływ chłodzenia przez Ścianki zaczyna przeważać 
nad chłodzeniem od spodka. W warstwach Ni i Ne 
zanieczyszczenia aktywne mogą również wydostać się 
z punktu swego skupienia, jeżeli grubość warstw tych 
pozwała im na to i powędnować wyżej, tak że po- 
most skirzepnięty może powstać nawet dość wysoko. 

Aby rozpatrzyć zjawiska, zachodzące w. trzeciej 
fazie krzepnięcia, weźmy warstwę Na między izoter- 
mami Is i Is. Dolną część tych izoterm można po- 
równać do elipsy. Gdy warstwa N: zaczyna krzepnąć, 
zanieczyszczenia czynne przesuwają się prostopadle 
do izotermy Is i skupiają się koło ogniska F!, nad 
którym tworzy się stożek największego zanieczysz- 
czeniia warstwy Ns. Ponieważ w międzyczasie. war- 
stwa Na stała się gęsta, stożek ten jest umierucho- 
miony i da jamę kształtu V prostego. Podobne zja- 

isko zajdzie w warstwie Ni, w punkcie F” iid, tak 
że powstanie na osi seria jam, w kształcie V, 

Jak już madmieniono, sondowania, czynione pod- 
czas krzepnięcia dużych wlewków, potwierdziły, że 
krzepnięcie odbywia się w sposób opisany. Wlewki ze 
stali molibdenowej wykazują szczególną dążność do 
opisanych wad, Należy to przypisać obecności 
siarczku MoS», o temperaturze topliwości 1185 b, ni- 
skiej, a więc zdolnego do silnych segregacji. Wpro- 
wadzenie Mo do części wytopu próbnego, bogatego 
w S, wykazało, że wlewki z Mo mają znacznie więcej 
wad wewnętrznych od wlewków bez Mo, nawet we 
wlewkach b. małych (25 kg). We wlewkach, zawierają- 
cych Cr, tlenki Cr tworzą zanieczyszczenia bierne 
i zwiększają dążność do tworzenia się warstw 
gęstych. 

Z przebiegu powstawania wad wewnętrznych dużych 
wlewków wynika, że należy zwalczać te wady przez 
obniżamie ilości wszelkich zanieczyszczeń. Dla stali 
molibdienowej koniecznym warunkiem są zawartości 
P i S poniżej 0,015%. Stal elektryczna lub kwaśna 
daje mniej wad od stali martenowskiej zasadowej, 
ponieważ ta ostatnia zawiera więcej wtrąceń, jak 
Al-Os, glino-krzemiany itd. Przy stalach chromowych 
należy unikać powstawania tlenków. chnomowych, 
równie szkodliwych. 


St. Block 
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Odlewnictwo. 


Nagrzewanie dmuchu w żeliwiakach. *) 


Jakkolwiek próby nagrzewania dmuchu w żeliwia- 
kach sięgają 1831 r., praktyczne rozwiązania tego za- 
gadnienia są niedawne, 


Najwłaściwsze jest ogrzewanie dmuchu w osob- 
nym piecu i własnym paliwem, Rozwiązanie to unie- 
zależnią całkowicie grzanie dmuchu od jakości: spalin 
z żeliwiaka, Przykładem są żeliwiaki z dmuchem 
ogrzewanym do 2000 (Bradley), do 300% (Dawidowski) 
i do 600? (Piwowarski). 


Przy współpracy z Piwowarskim wybudowano w 
Schaffhausen żeliwiak średnicy 606 mm, o zdolności 
produkcyjnej 6 do 8 ton żeliwa ciągliwego lub zwy- 
kłego na godzinę. Żeliwiak zaopatrzona w rekupera- 
tor Schacka, mogący ogrzewać 2600 m? powietrza do 
600° na godzinę. Dla zabezpieczenia rekuperatura 
przed przegrzaniem j przepaleniem zastosowano sa- 
moczynnie regulowany dopływ zimnego powietrza do 
komory spalania. Jeżeli temperatura w komorze spa- 
lania zbyt wzrasta, otwiera się dopływ zimnego po- 
wietrza, chłodzącego spaliny. 


Żeliwiak produkował żeliwo ciągliwe. Wykonano 
wiele prób, pracując przy zimnym dmuchu, przy dmu- 
chu nagrzanym do różnych temperatur w zakresie 
od 0% do 600°, równocześnie zmieniając udział koksu 
we wsadzie, 


Pracując na wysokogatunkowym koksie zużywano 
go przy zimnym dmuchu do 13%. Przechodząc do 
dmuchu gorącego zniżono koks we wsadzie do 6%. 

Obserwując analizę spalin żeliwiakowych stwier- 
dzono wzrost zawartości CO: ponad 17 do 18%, jako 
zjawisko, towarzyszące obniżeniu ilości koksu we 
wsadzie. Redukcji dwutlenku węgla jednak uniknąć 
całkowicie nie można. Równocześnie zmalała tempe- 
ratura spalin, wychodzących z żeliwiaka, z ok. 400° 
do 2000. Jeśli utrzymać tę samą ilość dmuchu na jed- 
nostkę czasu, wydajność żeliwiaka może wzrosnąć 
o 100%. Gdy przyjmie się sprawność cieplną reku- 
peratora Schacka na średnio 80%, można wyznaczyć 
sprawmość cieplną całego urządzenia, Przy 6% koksu 
we wsadzie ctrzymano sprawność ciepiną całego urzą- 
dzenia 59%, przy 5% koksu nawet 68%. Normalna 
sprawność cieplna żeliwiaka na zimnym dmuchu wy- 
nosi dlo 40%. i 

Przy podgrzewie dmuchu do 800% istnieje możli- 
wość zmniejszenia koksu we wsadzie na 3 do 4%. 

Żeliwo ciągliwe j zwykłe, otrzymane z żeliwiaka, 
pracującego na gorącym dmuchu, wykazywały niższą 
zawartość siarki i lepsze własności mechaniczne. 
Równocześnie łatwiej jest osiągnąć żądane przegrza- 
nie, 

Dana odlewnia, uznając wartość oirzymanych wy- 
ników, zaopatrzyła dalsze 4 żeliwiaki w rekuperatory 
Schacka,. E. Bućko 


Metale kolorowe. 


Odlewy — jako przewodniki prądu 
elektrycznego. **) , 

W urządzeniach elektrycznych siosuje się odle- 
wy, od których — poza wytrzymałością mechaniczną— 
wymaga się dobrego przewodnictwa elektrycznego. 
Odlewy tego rodzaju można 'otrzymać przez dodanie 


wydzieleniu submikroskopowych cząstek związków 
międzymetalicznych, Uzyskuje się w ten sposób wy- 
soką wytrzymałość, twardość i odporność na ścieranie, 
przy nieznacznym tylko obniżeniu przewodnictwa ele- 
ktrycznego. Odlewy te posiadają znaczną odporność 
na rdzewienie. W poniższej tabłicy zestawiono nie- 
które własności odlewu miedzianego z dodatkiem 


do miedzi małych ilości Cr, Ni, Si, Co lub Be i na- chromu i niklu, w porównaniu z własnościami han- 
stępne zastosowanie obróbki cieplnej, polegającej na  dlowej miedzj i mosiądzu. 
[Miedź handlowa | Mosiądz |  Cu-Cr-Ni 

Wytrzymałość na rozciąganie, kg/mm? 19 25 35 
Granica sprężystości (0,1%), kg/mm? 3 6 24 
Granica proporcjonalności, kg/mm? 16 3 19 
Wydłużenie, % 30 40 25 
Twardość Brinella 40 45 110 
Udarność Izoda, kgm 5,5 5,5 9,0 
Przewodnictwo w % przewodnictwa czystej miedzi 90 25 85 


Dla uzyskania .b. wysokiej twardości po obróbce 
cieplnej, dodaje się do miedzi ok. 2,0% Be. Kobaltu 
i berylu dodaje się celem zmniejszenia parowania 
stopu dla części, narażonych na działanie łuków 
elektrycznych. Celem otrzymania dużej wytrzyma- 
łości na rozciąganie i odpotńności na Ścieranie stosuje 


się stopy typu Cu-Ni-Si. Podstawą powodzenia 
wszystkich tych stopów jest obróbka cieplna, która 
ma za zadanie wydzielić z roztworu składniki, obniża- 
jące przewodnictwo elektryczne i to w taki sposób, 
by uzyskać maximum własności mechanicznych. 

l Z. Jasiewicz 


Metalografia, własności i próby. 


Mikroradiografia. ***) 
Jedną z młodszych gałęzi zastosowań promieni 
rentgenowskich do badań metali jest mikroradio- 


*) M. Bader. The Foundry 1946, Nr 12, str. 104/107 
i 252/254. - 

**) R. A, Collacott. Current carrying castings for 
electrical machinery. Publikacja The British Council. 

**k) A, Taylor. An introduction to X-ray metallo- 
graphy. London 1945 i Ing. Dr R. Pospišil, Mikro- 
radiografie, Hutnické Listy 1947, Ńr 9, str. 193-197. 


grafia. Polega ona na odtwarzaniu budowy metalu 
przy pomocy promieni rentgenowskich, w wynikach 
więc swych jest podobna . do metalografii mikrosko- 
powej, działanie jej opiera się jednak. na nieco innych 
zasadach. Stosowane tu zasady są dwojakiego ro- 
dzaju, Pierwsza z nich polega na absorpcji promieni 
rentgenowskich, druga — na emisji wtónnych pro- 
mieni rentgenowskich i elektronów. Stąd pierwszą 
nazywamy metodą absorpcyjna, drugą zaś — emisyjną. 


Spółczynnik absorpcji masy promieni rentgenow- 
skich wyraża się zależnością: 
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e 
gdzie ;« jest spółczynnikiem absorpcji, © — gęstością, 
C — stałą między 2 progami absorpcji, N — liczbą 
atomową i Ż —długością fali promieni rentgenow- 
skich. Jeśli się ponadto uwzględni, że spółczynnik ten 
występuje w wykładniku potęgowym we wzorze na 
osłabienie promieniowania, zrozumiałe staje się, 
że na tej drodze można wykrywać nawet nieznaczne 
różnice składu w poszczególnych miejscach stopu, 
o ile pierwiastki wchodzące w jego skład różnią się 
znacznie co do liczby atomowej. Wynika stąd również 
zakres zastosowania tej metody, Nadaje się ona 
mianowicie do badamia układów niejednorodnych 
(mieszaniny, roztwory graniczne, roztwory stałe nie- 
jednorodne, tj. w stanie lanym, wtrącenia itp.), Zasad- 
niczo nie można wykryć tą metoda granic ziarn, 
o ile nie występuje na nich odmienny chemicznie 
składnik. 


Technika postępowania w metodzie absorpcyjnej 
polega na: 1) przygotowaniu cienkiej płytki metalo- 
wej (o grubości, nie przekraczającej kilku setnych 
milimetra), zazwyczaj sposobem, podobnym do wyko- 
mywania szlifów  petrograficznych, 2) zastosowaniu 
lamp o dużej długości fali promieniowania chanakte- 
rystycznego, lub stosowaniu niskich napięć na lampie 
w przypadku użycia promieniowania o określonej 
długości fali przez filtrowanie 3) użyciu filmów, 
pozwalających na znaczne powiększenia. Do powięk- 
szeń do x 10 wystarczą drobnoziarniste filmy fotogra- 
łiczne, do powiększeń x 100 i więcej nadają się filmy 
z emulsją Lippmana, wyrabiane przez firmy Kodak 
(Micro-Radio) į Gevaent. W bieg promieni rentgenow- 
skich wstawia się wspomnianą wyżej płytkę metalo- 
wą, a za nią — ściśle do niej przylegający — film. 
Po naświetleniu film winien być b. starannie wywo- 
łany i utrwalony. Suszenie odbywać się musi w po- 
mieszczeniu, całkowicie wolnym od pyłu. Tak przy- 
gotowany film powiększa się w zwykłym mikrosko- 
pie dla światła przepuszczonego. Przy naświetleniu 
filmów Lippmana należy uwzględnić, że czułość ich 
jest co najmniej -1000 razy mniejsza od zwyczajnych 
filmów rentgenowskich. Z powyższego opisu wynikają 
trudności tej metody. Im badana płytka jes grubsza, 
tym bardziej nakładają się na filmie obnazy poszcze- 
gólnych jej warstw. Zaletą jej jest możność przepro- 
wadzenia analizy topochemicznej, przy zastosowaniu 
odpowiednich długości fal, można bowiem — nawet 
w obecności kilku składników — odróżnić je w stopie 
przez odpowiednie dobieranie długości promieniowania 
z wykorzystaniem progów absorpcji. a 


Metoda emisyjna, zwana często metodą :odbitą, 
ma tę przewagę nad poprzednią, że nie wymaga wy- 
konania cienkiej płytki metalowej. Wystarcza do tego 
celu zwykły, nietrawiony szlif mikroskopowy, Zasada 
tej metody opiera się na zjawisku, że promienie rent- 
genowskie, zaabsorbowane przez materię, wywołują 
wtórne promieniowanie i emisję elektronów, Te 
wtórne emisje wychodzą z wę wszystkich 
kierunkach, a więc i w kierunku, przeciwnym do 
pierwotnych promieni. Jeżeli w bieg pierwotnych 
promieni wstawimy najpierw film, a potem ściśle doń 
przylegający szlif mikroskopowy, możemy otrzymać 
obraz, wywołany promieniowaniem wtómym, o ile 
zaciemnienie filmu, spowodowane absowpcją promieni 
pierwotnych, nie będzie za silne. Dla zilustrowania 
powyższego opisu niechaj posłuży poniższa tabelka: 
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Napięcie na lampie Emax. KV 22 62 154 309 
Długość fali w Ą 0,56 0.20 008 0,04 
Zasięg elektronów w wodzie 

w mm 0,012 0,108 0,60 2,40 

Z powyższej tabelki widać, że przy napięciu 22kV 
żadne elektrony nie przenikną do emulsji fotogra- 
ficznej, jeśli przyjmiemy, że emulsja ta absorbuje tak 
samo jak woda. Zbyt wysokie napięcie na lampie po- 
woduje nieostrość brazu, gdyż odzwierciedla się 
wówczas nie tylko sama powierzchnia próbki, ale 
i warstwy głębiej leżące, Dr Pospiśil stosował do ba- 
dania stali szybkotnącej tą metodą napięcie na lampie 
120 kV. Ostrożność w operowaniu filmem przy. tej 
metodzie winno się stosować taką samą jak przy me- 
todzie absorpcyjnej. 

Obie te metody, a zwłaszcza ostatnia, są dopiero 
w  zaczątkach. Należy oczekiwać wielu możliwości 
w ich rozwoju. 

Z, Jasiewicz 


Badanie struktury pośredniej i własności 

stali hartowanej stopniowo. *) 

Już w 1921 r. Portevin zwrócił uwagę na pewną 
strukturę, otrzymaną przy hartowaniu, która przy- 
brała potem nazwę struktury pośredniej lub bainitu, 
ponieważ Bain pierwszy w 1930 r. zkadał systema- 
tycznie rozkład izotermiczny austenitu stali cute- 
ktoidalnej. 

Zagadnienie własności mechanicznych, związanych 
z tą strukturą, było mało zbadane i prace poprzednie 
zawierały szereg sprzecznych wyników. Celem oma- 
wianych badań było porównanie własności mecha- 
nicznych, otrzymanych przy normalnej strukturze 
ulepszania i przy strukturach pośrednich. Poddano 
badaniom tylko jedne stal, a mianowicie stal chromo- 
wo-molibdenową, o następującym składzie chemicz- 
nym: 

C ==0,308% Si — 0,26% P -=0,020% 
Mn=- 0,46 % Cr =208% Mo==0,48 % 
Acı 790° Ac; = 835° 


Sposób badania tej stali może służyć za wzór do 
badania każdej stali konstrukcyjnej do ulepszenia. 


S=0,012% 


Wykres rozkładu austenitu j mikrostruktura. 

Próbki 15 x 15 x 30 mm były wyglzewane w ciągu 
1 godz. przy 900” i zanyrzane w kąpieli solnej do har- 
towania stopniowego.**) 

Temperaturę kąpieli stopniowano co 50", od 200 do 

750°. Czas zanurzenia był zmienny, de 24 godz, 

Po wyjęciu z kąpieli zanurzano próbkę w wodzie, 
co zmieniało. pozostały austenit na martenzyt; ilość 
martenzytu byłą więc miarą pozostałości austenitu. 


*, Georges Delbart i Rubir Potaszkin. 
Contribution à étude des aciers a structures inter- 
módiaines obtenues par trempe étagée. Revue de 
Métallurgie 1946, Nr 3-4, str. 84-94. 

«xy Sposób hartowania (a raczej ulepszania), po- 
legający na ochłodzeniu stali od temperatury har- 
towania do temperatury, wynoszacej zazwyczaj 200 — 
400° i wytrzymaniu przy tej temperalurze w ciągu 


„czasu, koniecznego dla przebiegu przemiany, nazywa- 


mo również hartowaniem izotermicznym, Nazwa „har- 
towanie (wzgl. ulepszanie) stopniowe* jest nowością, 
lecz oddaje ona lepiej istotę procesu (który i tak nigdy 
przy stałej temperaturze nie przebiega), stanowiąc 
doskonały odpowiednik nazwy francuskiej „trempe 
étagée“ (ang. „anstempering). Redakcja. 
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50 Stygnięcie w piecu daje ferryi, troostyt i bainit 
górny. 
00 T Struktury te wynikają ze zmian szybkości chło- 
| Strefa periiyczna dzenia w każdym przypadku, cc pewoduje różne 
650 zza sposoby przejścia przez krzywą S. 
Własności mechaniczne, 
o 600 PE Badano nastepujące zagadnienia: 1) Wpływ tempe- 
ak ratury kąpieli hartowniczej na własności mechaniczne. 
© 550 g — 2) Porównanie własności mechanicznych po hartowa- 
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W ten sposób zbudowano krzywa S (rys, 1) dla 
badanej stali i ustalono strefy temperatur, odpowia- 
dających. różnym strukturom. a mianowicie: 


750 — 600" strefa perlityczna 
(perlit — troostyt 

600 — 250° strefa pośrednia 
(bainit gómy, średni, dolny) 

poniżej 250° strefa martenzytyczna. 


— granulit) 


Należy zwrócić uwagę na szerokość strefy po- 
średniej, która obejmuje 350°, Od 600 — 4009 otrzy- 
muje się bainit górny, od 400 — 3009 bainit średni 
a od 300 — 2509 bainit dolny, 

Przy badaniu własności wytrzymałościowych pod- 
dano obróbce cieplnej próbki 10 mm Q x 70 dla prób 
rozciągania i 10 x 10 x 55 dla prób udarności. Próbki 
trzymano w ciągu 1 godz. w kąpieli hartowniczej, 
po czym stygły one na powietrzu. 


W tych warunkach struktura była często bardziej 
złożona niż przy zanurzaniu w wodzie, na skutek 
pewnej ewolucji struktury podczas dość powolnego 
stygnięcia. 

Od 300 do 350%, w strefie szybkich przemian, 
struktury są jednorodne i złożone wyłącznie z bainitu 
średniego, ponieważ przemiany przebiegały do końca 
w kąpieli. i 

Od 400 do 650%, w strefie powolnych przemian, 
struktury są mieszane: balinit górny, średni i marten- 
zyt, z których drugi i trzeci składnik powstają przy 
stygnięciu na powietrzu. Z powodu różnie szybkości 
przemiany otrzymuje się więcej bainitu średniego 
przy temperaturach wyższych, a bainitu górnego przy 
temperaturach niższych, 


Przy odpuszczaniu, martenzyt oraz bainit dolny 
zmieniają się w sorbit, w przeciwieństwie do bainitu 
średniego i wyższego, oraz granulitu, które nie zmie- 
niają swego wyglądu. . 

Przy stygnięciu na powietrzu od 900 otrzymuje 
się bainit górny i średni. Stygmięcie w wapnie daje 
wyłącznie bainit górny, 


bez oopuszczenia 


PRE po odpuszczeniu przy 380” 
-.—.— po odpuszczenu przy 650" 


Udarność próbka Mesnogera Stosunek -& 
& 


Rys. 2. 
Wpływ temperatury kąpieli hartowniczej na wła- 
sności mechaniczne stali 0,3% C, 2% Cr, 0,5% Mo, 


I Wpływ temperatury kąpieli, 
Wyniki podane są na rys. 2. 
Bez adpuszczania wytrzymałość jest najwyższa 
w strefie martenzytycznej ok. 200%, potem spada. Po- 
między 300 a 650° najwyższa wytrzymałość występuje 
przy 5000 Po odpuszczaniu uzyskuje się jednostajną 
wytrzymałość w granicach temperatury kąpieli 200 


A Q ; 
do 700%. Granica płynności i stosunek R W stanie 


nieodpuszczonym wykazują duże wahania. Dla sto- 


sunku "R występują 3 minima i 2 maxima, Minima 


zachodzą przy 200% (czysty martenzyt), przy 4009 
i w strefie perlitycznej. Maxima zachodzą w grani- 
cach 250 — 350% oraz przy 5009. Po odpuszczeniu sto- 


sunek R" rośnie i wyrównuje się. tak że staje się 


stały w granicach 200 — 750". 


Wydłużenie wykazuje duże różnice z powodu 
różnic wytrzymałości, Po odpuszczeniu następuje 
pewne wyrównanie. 

Przewężenie w stanie nieodpuszczoanym wykazuje 
2 minima: przy 400% i powyżej 650°, 

Udarność daje wyniki nierówne, nawet po odpu- 
szczeniu, minimum przy 400% Z powyższego wynika, 
że przy temperaturze 500% otrzymuje się na ogół naj- 
lepsze własnośc mechaniczne, najgersze zaś przy 400%. 
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Poniżej 300% występuje wpływ martenzytu, a powyżej 
650% wpływ perlitu, który obniżą własności mecha- 
nieme, 


II. Porównanie własności mechanicznych 
po hartowaniu stopniowym, po hartowaniu 
w oleju z odpuszczaniem i po wyżarzaniu. 
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HAPROWoNe  =--~--> Harlowonie —.—. — Hartowanie 
woliwie i oqpuszczenie siopniowe iodpusz- stopniowe bez od- 
czenie 500° puszczenia 
Rys. 3. 


Porównanie własności mechanicznych stali 0,3% C, 
2% Cr, 05% Mo po hartowaniu stopniowym i po 
hartowaniu w oleju. 


Wyniki zestawiono na rys. 3 z tym założeniem, 
że przy hartowaniu stopniowym dana wytrzymałość 
uzyskana jest przy temperaturze najkorzystniejszej. 

Przy hartowaniu stopniowym bez odpuszczania 
należy brać pod uwagę tylko wytrzymałości powyżej 
t30 kg/mm’, ponieważ wytrzymałości niższe uzyskuje 
się tylko w strefie perlitycznej niekorzystnej. 

Widoczne jest, że powyżej 130 kg/mm? wyniki 
hartowania stopniowego są zupełnie tego samego 
rzędu co wyniki ulepszania normalnego, 

Przy odpuszczeniu przy 500% wyniki, podane na 
rys. 3, są na ogół nieco gorsze dla hartowania stop- 
niowego, ale zbadanie wyników hartowania i odpu- 
szczania przy różnych temperaturach wykazuje, że 
hartowanie stopniowe zdaje się dawać wyniki takie 
same lub lepsze, w porównaniu ze zwykłym ulep- 
szaniem we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem: 
a) hartowania stopniowego w zakresie kruchości 
ok. 400%, b) gdy temperatura odpuszczania, potrzebna 
dla otrzymania danej wytrzymałości, jest znacznie 
niższa niż przy normalnym ulepszaniu. 

Z tego wynika, że dawne zapatrywania na sposób 
otrzymania najlepszych własności mechanicznych prze- 
stały być miamodajne. Nie jest koniecznością otrzy- 
mywanie jednorodnej struktury  sorbitycznej przez 
chłodzenie z szybkością większą od krytycznej i od- 
puszczanie. Można uzyskać wyniki takie same, ta cza- 
sem lepsze, przez łagodne hantowanie stopniowe, cho- 
ciaż otrzymuje się strukturę stosunkowo mały jedno- 
rodną. Przy tym zmniejsza się znacznie naprężenia 
i odkształcenia przedmiotów ulepszanych. 

Dobre wyniki zależne sa od b. dokładnego zba- 
dania zachowania się danej stali przy różnych tempe- 
raturach kąpieli do hartowania stopniowego i przy 
różnych temperaturach odpuszczania, istnieją bowiem 
zakresy temperatur korzystne, abok niekorzystnych, 
których należy unikać. 

i St, Błock 


HUTNIK 


„itd. Celem otrzymania dobrych radiogra 


Betatron na dwadzieścia milionów woltów. *) 


Dużą rewelacją w nowoczesnej radiografii było 
wynalezienie aparatu rentgenowskiego na 20 MV 
(dwadzieścia milionów woltów), tzw. „„betatronu'. Jest 


on prawdopodobnie ostatnim krokiem w rozwoju ra- 
diografii dalsze bowiem podwyższanie napięcia nie 
prowadzi do celu, pomieważ premienie, wychodzące z 
betatronu 20 MV, są najmniej absorbowane przez 
metale, tj, mają największą przenikliwość. Przy pod- 
wyższeniu napięcia przekroczone zostanie maximum 
przenikliwości promieni X, a więc nie da to pożąda- 
nych korzyści. Jak wykazują badania, widmo promie- 
niowamia betatronu daje maximum natężenia promie- 
ni X, których długości fali odpowiada 7 MV. Ma- 
ximum przenikliwości posiiadają właśnie te promienie. 


prześwietlania  betatronu 
(rys. 1) ze zdolnością prześwietlania innych źródeł 
promieni X, stwierdzamy, iż użycie betatronu daje 
wprost nieograniczone możliwości, albowiem umożli- 
wia prześwietlanie płyt 500 — 600 mm, co stanowi 
górną granicę grubości ścianek stalowych spotykanych 
w technice. W praktyce prześwietla się mim m. in. 
płyty pancerne okrętów wojennych, wielkie odlewy 
mów poleca 
się filtrować promienie przed filmem fotograficznym, 


_ Porównując zdolność 


czas naswielama 


n | | $ 
25 30 5 m A 50 6 200 25 %0 275 PO 35 350 375 4W 425 450 475 300 
grubość. przedmiotu 


Rys. L 
Graficzne porównanie zakresu działania różnych źró- 
deł promieni X. 


z uwagi na promienie rozproszone, Ze względu na spe- 
cyficzną budowę aparatu, wychodzi z niego niewiele 
promieni rozproszonych, tak że praca przy betatronie 
jest bezpieczna dla zdrowia, bez potrzeby stosowamia 
specjalnych osłon. Pomimo to zaleca się budowanie 
laboratoriów radiograficznych, posiadających betatron, 
w osobnych budynkach. Betatron zbudowany jest na 
b. prostej zasadzie transformatora, posiadającego za- 
miast cewki wtórnej rurę szklaną, z której wypompo- 
wano powietrze. W miej znajdują się włókna żarzące 
się i platynowa tarcza. Włókno odpowiada żarzącej 
się katodzie lampy Coolidge'a, a platynowa tarcza 
— antykatodzie. l 

Pod wpływem zmian pola magnetycznego, wytwo- 
rzonego przez cewkę pierwotną, elektrony, wydoby- 
wające się z żarzącej się katody, zostają przyśpieszo- 
ne do olbrzymiej szybkości, odpowiadającej szybkości 


*)Steel 1946, listopad, str. 68, 
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elektronów między elektrodami, których różnica po- 
tencjałów wynosi 20 milionów woltów. Elektrony, ude- 
rzające w tarczę, powodują powstawanie promieni X. 
Aby porównać promienie, wychodzące z betatronu, 
podajemy poniżej tabele minimalnej długości fal pro- 
mieni X, pochodzących z różnych źródeł. 
Promienie X z aparatu 100 kV --01 Ą 
Promienie X z aparatu 1000 kV -- 0,012 A 


HUTNIK 


Str. 443 
Promienie radu lub mezotoru = 0.01—0,005 Ą 
Promienie X betatronu == 0,0006 Ą 


Maximum przenikliwości mają fale o długości 0,0018 Â 
W chwili obecnej betatron produkowany jest w 
Allis - Chalmers Mfg. Co, w Milwaukee U. S$. A. 
Ostatnio zainstalowano taki aparat w Picatiny Arse- 
nal w Nowym Yorku. 
Maciej Radwan 


Ceramika metali. 


Udoskonalenia materiałów na kontakty 
elektryczne. *) 


Od materiałów kontaktowych wymaga się: 1) wy- 
sokiego przewodnictwa elektrycznego, 2) wysokiego 
punktu topienia, 3) dużej twardości i adporności na 
ścieranie, 4) małego oporu na styku i 5) niskiej pręż- 
ności pary, zwłaszcza przy tworzeniu się łuków ele- 
ktrycznych, Wszystkich tych właściwości nie posiada 
żaden metal. Wolfram (lub węglik wolframu)) i mo- 
libden odpowiadają wymaganiom, wymienionym pod 
2, 3 i 5, natomiast miedź i srebro posiadają dobre wła- 
ściwości, wymienione pod 1 i 4, Z powodu trudności 
w stąpianiu tych metali zastosowano metodę spieka- 
nia. Składu stopów autor nie podaje. Właściwości ich 
ilustruje poniższe zestawienie, przy czym w kolumnie 


Analiza 


Identyfikacja żelazostopów. **) 
Nieraz, w wypadkach nasuwajacych watpliwości 
"jakim stopem rozporządzamy, zachodzi potrzeba szyb- 
kiej identyfikacji żełazostopów. 

W tym celu bierze się próbki jednakowej wielkości 
z 6 kawałków żelazostopu lub próbki stopu zmielonego 
i dobrze zmieszanego. Próbki proszkuje się do wiel- 
kości 80—100 oczek na cal, w możździerzu z hartowa- 
nej stali, za pomocą tłuczka z tej samej stali i ana- 
lizuje. 

Często należy tylko określić, czy dana partia skła- 
da się z jednego, 2 lub 3 wytopów, Np. materiał jest 
napewno żełazomanganem, lecz są wątpliwości co do 
„zawartości węgla. f 

Dla oznaczenia C (zamiast analizy przez spalanie, 
co jest najlepszym sposobem) rozpuszcza się 0,25 g 
żelazomanganu w 25 cm" HNO: (1:3) w zlewce 150 
cm, przy temperaturze od 80 do 90% po rozpu- 
szczeniu gotuje się przez kilka minut do od- 
pędzenia dymów nitrozowych, studzi i przesącza do 
zlewki 150 cm”. Roztwór czerwonawo-brunatny wska- 
zuje na wysoką zawartość C, jasny kolor na średnią, 
słabe zabarwienie lub bezbarwność na niską zawar- 
tość CŒ lub czysty Mn (brak O). 

Przy odróżnianiu stopów żelazokrzemu należy wie- 
dzieć, że żelazokrzem 50%-wy rozpuszcza się w sa- 
mym HF przy temperaturze ok. 75%, przy większej zaś 
zawartości Si — w HF z dodatkiem ENO:. Przybli- 
żone oznaczenie zawartości % Si w żelazokrzemie po- 
lega na oznaczeniu zawartości Fe i odjęciu otrzyma- 
nego wyniku od 100. 

Wykonanie: odwiaża się 0,5585 g żelazokrzemu 50 
rozpuszcza w tyglu lub misce porcelanowej na 50 lub 
100 cm* pod pokrywą w 10 cm? H:SOx (1:38) i 5 em” 


%, 


*)R.A.Collacott:. Recent dovelopmenis in electric 
contact materials. Publikacja The British Council. 

**) Th. R. Cunningham. Blast Furnace and Steel 
Plant 1946, Nr 8, str, 1003, 


pierwszej podano skład (jakoścowy), w drugiej — 
opór w mikroomach na cm, w trzeciej — przewod- 
nietwo elektryczne w % międzynarodowej jednostki 
wyżarzonej miedzi (międzynarodowa jednostka oporu 
miedzi I. A. C. S. rówma się 1,7241.10-% om. cm. przy 
temperaturze 209%, w czwartej — przewodnictwo ciepi- 
ne w jednostkach CGS, w piątej — twardość Brinella, 


w szóstej — gęstość w-s/em”, 

Cu-W 4,2—4,9 35—40 0,40—0,45 137—150 12,8 
Ag-WC  28—3,1 55—60 0,50—0,65. 93—107 11,5 
Ag-Mo 3,4—3,8 45—50 0,52—0,57 165—185 10,4 
Ag-W 3,8—4,2 40—45 0,50—0,55 200—228 15,2 


Kontakty typu Cu-W używane są w przerywaczach 
olejowych i powietrznych. i 
Z. Jasiewicz 


hutnicza. 

HF. Po ukończeniu pierwszej burzliwej reakcji 
ogrzewa się w 80 — 90% do zupełnego rozpu- 
szczenia, dodaje 2 cm” H:O: 30%-go, rozcień- 
cza 5 cm wody małymi dawkami i ogrzewa je- 


szcze przez 2 min. Zawartość tygla przenosi się do 
zlewki 600 cm”, zawierającej 100 cm? roztworu kwa- 
su borowego (4%) i 5 cm?” HCI, a tygiel į; nakrywkę 
spłukuje się gorącą wodą, Roztwór gotuje się przez 
3 min, a potem natychmiast dodaje SnCle z kroplo- 
mierza, aż do zaniku koloru żółtego, z nadmiarem 2 
kropli SnCh. Następnie studzi się do temperatury poko- 
jowej w strumieniu wody bieżącej, dodaje 10 cm* na- 
syconego roztworu HgClb ij odstawia na 2—3 min. Roz- 
cieńcza się zimną wodą destylowaną, przedtem prze- 
gotowaną, dodaje 5 cm? HPO, (85%) i kilka kropli 
dwufenylaminosulfonianu sodowego (0,32 g dwufteny- 
laminosulfonianu boru rozpuścić w 100 cm? 10%-go 
roztworu Na»SO:;, pozwolić osiąść siarczanowi baru, 
ściągnąć ciecz z nad osadu i przechować we flaszce 
ciemnej), Miareczkuje się 0,ln K:Cr:Or do trwałego 
zabarwienia purpurowego; ilość zużytych em? K»Cr:07 
równe się zawartości procentowej żelaza w próbce, 
a stąd przez odjęcie od 100 otrzymuje się procent 
krzemu. 

Przy 65 i 15%-wym żelazokrzemie należy brać do 
analizy 0,5585 g próby przy 86 i 90%-wym 1,1170 g i 
dalej postępować jak wyżej, aż do zredukowanią Fe" 
za pomocą ŚnCl» do Fe dwuwantościowego. Sączyć do 
zlewki 600 cm? przez sączek, zawierający miazgę fil- 
tracyjną. Ziewkę spłukać 3—4 razy gorącym HCI (1%), 
a osad na sączku przemyć 12—15 razy. Otrzymany 
roztwór ostudzić do 15—20", dodać 16 cm? nasyconego 
roztworu HgCl: i oznaczyć Fe, jak poprzednio, % Fe 
odjęty od 100 daje przybliżoną zawartość Si, Przy 
naważce (0,5585 g żelazokrzemu, objętość zużytego 
0,1n KCr:O7 równoważna jest procentowej zawartości 
żelaza rw próbce. Przy naważce 1,1170 g żełazokrzemu 
procentowa zawartość Fe odpowiada ilości zużytego 


0,1n K:Cr:O7, podzielonej przez 2. 


Odróżnienie krzemomanganu od  żełazokrzemu: 


Str. 444 


0,10 g próbki w miseczce platynowej na 50, wzgl. 100 cm” 
zadać 5 cm* HF. Miseczkę przykryć pokrywką į Do 
pierwszej burzliwej reakcji podgrzać do 75%, następ- 
nie dodać FINO: z kroplomierza, celem zupełnego roz- 
puszczenia próby. Przez kilka minut ogrzewać nadal, 
a potem przenieść do zlewki o pojemności 400 cem’, 
zawierającej 100 cm? HNOs (c. wł, = 1,135), w którym 
rozpuszczono 4 g kwasu borowego. Spłukać parownice 
50 cem? HNO: e wł. == 1,135), dodać 0,5 — 1,0 g 
(NHx)>S»Os i gotować przez 8 min.; potem dodać znowu 
2,5—3,0 g bismutanu sodu w małych porcjach. Krze- 
momangan, w odróżnieniu od żelazomanganu, ulega 
działaniu nie tylko HNO» (1:3) lecz i innych kwasów, 
jednak żelazomangan, zawierający ponad 7% Si, roz- 
puszczą się w kwasie azotowym tylko częściowo. 
Żelazowamad: w zlewce 250 cm przygotować roz- 
twór 0,25 g próbki w 25 cm* HNOs (1:3), ogrzewając 
do ok. 90°, W razie potrzeby należy dodać kilka kro- 
pel HF. Dodać 10 cm? HCIO4 (70%) i odparować do 
b. gęstych dymów HClO.. Czerwono-żółty kolor roz- 
tworu wskazuje na dużą zawartość Cr. Jeżeli stop jest 
żelazowanadem — to, po dodaniu 25 cm? wody i 25 
cm? lub więcej H:SO, (6%) oraz gotowaniu, roztwór 
staje się niebieski (od V»On), 

Żelazochrom niskowęglowy (0,10% C į mniej) roz- 
puszcza się w HCI, wysokowęglowy (4—6% C i więcej) 
tylko częściowo, Przebieg analizy jest następujący: 
próbki rozpuścić w 25 ecm* HCI w zlewce 250 cm* 
przy 80%. Po zakończeniu reakcii dodać 10 cm? HCIOi 
(70%) i odparować do b. gęstych dymów HCIO:+. Jeśli 
dodatek stężonego HC1 do dymiącego gorącego roz- 
tworu wywiąże większe dymy CrO:Cl>, 
wodziło wysokiej zawartości Cr w próbce. 

Żelazobor: do ok. 0,5 g próbki w zlewce 250 cm” 
dać 25 cm? HNOs (1:2), przykryć zlewkę i ogrzewać 


Wiadomości 


Nowy niemiecki kontyngent produkcji stali. *) 


Ustalony w Londynie nowy plan przemysłowy dla 
połączonej strefy brytyjsko ~- amerykańskiej przewi- 
duje najwyższą wytwórczość stali w wysokości 10,7 
mil. ton rocznie. Jest to znaczne podwyższenie w sto- 
sunku do pierwszego planu przemysłowego, z kontyn= 
gentem 5,8 mil. ton stali na rok. 

Nowa diopuszczalna granica produkcji 
jednak na razie tylko planem, ponieważ plan prze- 
mysłowy nie zawiera żadnych bliższych danych 
o przesłankach, które umożliwią osiągnięcie określo- 
nej produkcji stali. Częściowo beznadziejna sytuacja 
zakładów hutnictwa żelaza w obu strefach zachod- 
nich, zatrważający brak paliwa, brak rud zagranicz- 
nych i niedostatecznia ilość pracowników, nie pozwa- 
lają obecnie na jakiekolwiek bądź zwiększenie pro- 
dukcji, Dochodzi do tego niepewność co do dalszego 
losu unieruchomionych zakładów, Poza tym zakłady 
te tracą — na skutek długotrwałego .unieruchomie- 
nia ich — na wartości. 

Plan przemysłowy przewiduje wprawdzie pozosta- 
wienie wystarczającej ilości urządzeń celem osiągnię- 
cia ustalonej produkcji, między szacowaną zdolnością 
produkcyjną w wysokości 19,2 mil. ton a ustaloną 
produkcją istnieje jednak duża rozpiętość, która do- 
puszcza możliwość poważnych jeszcze demontaży. 


stali jest 


Fachowcy niemieccy uważają podaną w planie 
przemysłowym zdolność produkcyjną za zbyt wysoką 


*) „Neue Züricher Zeitung“ 
1947 r. 


z dnia 18 września 
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do ok. 80% aż do rozpuszczenia, Dodać 10 cm H:$01 
(1:1) i odparować do ukazania się dymów SO:. Roztwór 
lekko ostudzony wlać do parowmicy lub tygla porcela- 
nowego na 30 lub 50 em”, dodać 5 — 10 cm* wody 
i dobrze wymieszać. Następnie dodać ok. 10 om? alko- 
holu metylowego i ogrzewać do odparowania alko- 
holu. Pary naq roztworem, dające po zapaleniu ziena 
barwę, wskazują na dużą zawartość boru, 


Dla dokładniejszego badania odważyć 0,5585 g 
próbki w zlewce 250 cm* zadać 15 cm? HCI, przykryć 
i ogrzewać do ok. 80—900 do rozpuszczenia. Następ- 
nie dodać 3—4 krople HF i 20 cm” HCI1O: (70%) i od- 
parować do gęstych dymów HCO, celem zupełnego 
odpędzenia HNO». Ostudzić, dodać 50 cm” HCI (10%) 
i 20 cm? HSO; (1:1) i gotować przez kilka minut, celem 
odpędzenia wolnego Cl. Zredukować Fe“ do Fe“ kro- 
plami SnCl.+, dać 2 krople SnCl; w nadmiarze, znowu: 
ostudzić do 15—209, dodać 10 cm? nasyconego roztworu 
HgCl:, mieszać dobrze i odstawić na 3 min. Następ- 
nie rozcieńczyć do 300 cm? zimna wodą destylowaną, 
poprzednio przegotowaną, dodać 5 cm” HPO. (83%) 
i kilka kropel dwnufenylaminosulfonianu sodowego 
(p. oznaczenie Fe w żelazokrzemie) jako wskaźnika 
i miareczkować 0,ln K:Cr207 do trwałego zabarwie- 
nia purpurowego. Objętość zużytego 0,1n K:Cr:Or 
równa się procentowej zawartości Fe w próbie, 


Poleca się przed badaniem właściwym przeprowa- 
dzić powyższe badania na próbach © znanym składzie. 

Fabryki, posiadające spektrograi, mogą sporządzić 
spektrogramy różnych stopów żelaza, wchodzących 
w rachubę i porównać z nimi spektrogram badanej 
próby. Tą drogą można szybko określić w przybliżeniu 
skład chemiczny badanej próby. 

A, Babczyński 


ekonomiczne. 


i twierdzą, że poza nieuwzględnieniem szkód wojen- 
nych, ów szacunek zdolności produkcyjnej jest teo- 
retycznym obliczeniem osiągniętych w zakładach 
przy specjalnych okolicznościach w różnych okre- 
sach czasu — jednorazowych maksymalnych wyników 
produkcyjnych, które w żadnym razie nie odpowia- 
dają aktualnej zdolności produkcyjnej. Tego rodzaju 
rekordowe osiągnięcia możliwe są jedynie tylko na 
krótką metę, przy zbiegu wszystkich możliwych po- 
myślnych okoliczności i bezwzględnej eksploatacji 
zakładu, nigdy wszakże w okresie kilkuletnim, 
Periodyczne reparacje, remonty pieców i inne przy- 
czyny ograniczają normalną zdolność produkcyjną 
do 80 — 85% czysto technicznej į teoretycznej, krań- 
dowo osiągalnej możliwości produkcyjnej, 

Rzeczoznawcy niemieccy obliczają, że aktualna 
zdolność produkcyjna stalowni w połączonych strefach 
okupacyjnych, wraz z zakładami unieruchomionymi, 
wynosi 12,8 mil, ton, pod warunkiem, że 20—25% 
zawartości Fe wsadu będzie pochodziło z rudy szwedz- 
kiej, a zużycie złomu wielkopiecowego będzie wy- 
nosiło 10% namiaru. W razie utrzymania obecnego 
zużycia. surowcowego, tj. ubogich rud niemieckich 
i 30% złomu wielkopiecowego, obniży się zdolność 
produkcyjna do 30%, a w produkcji surówki do 50%, 
z powodu opóźnienia procesu hutniczego i przeciążenia 
pieców. 

Osiągnięcie kwoty kontyngentowej 10,7 mil. ton 
wymaga zaniechania wszelkich Galszych demontaży 
oraz powrotu do normalnych warunków zaopatrzenia 
i wsadu. Chodzi tu przede wszystkim © wystarczające 
dostawy węgla i koksu, a dalej — o zużytkowanie rud 
zagranicznych. Oprócz tego trzeba wystarczającej 
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iloścj złomu, żelazostopów, żelazokrzemu, caleium— 
silicium i innych mateniałów, Najtrudniejszy do roz- 
wiązania będzie problem zaangażowemia niezbędnych 
pracowników i fachowców, albowiem nawe przyjęcia 
są — z powodu istniejących trudności mieszkaniowych 
— prawie niemożliwe, konieczne zaś odmładzanie za- 
tóg, które przestarzały się o 10 — 12 tat, potrwa dłuż- 
szy czas, 


Ogromnych nakładów kapitałowych i materiało- 
wych wymaga odbudowa urządzeń technicznych i re- 
panacje. Potrzeby inwestycyjne szacowane są na 1 — 
1,5 miliarda marek niemieckich w złocie. Dochodzi do 
tego dąlszy miliard marek na nieodzownie potrzebne 
środki obrotowe, jak również dla wprowadzenia wa- 
rumków, zapewniających ciągłość pracy. Należy tak- 
że usunąć niekorzysny stosunek mięrzy kosztem wła- 
snym a ceną, co nie jest do pomyślenia bez znacznej 
podwyżki cen. 

Nowy kontyngent produkcji stali jest niższy o 
10% od ogólnoniemieckiej produkcji z 1934 r. i nie- 
mal o 100% wyższy od niżu produkcyjnego w 1932 r. 
Podana tu tabela orientuje o rozwoju produkcji w 
Niemczech od 1925 r. 


Rok Mil. t Rok | Milt 
i | 

1925 12,2 1987 19,8 
1926 12,3 1938 22,7 
1927 16,3 1939 22,5 
1928 14,5 1940 » 19,1 
1929 162 1941 20.8 
1930 11.5 1942 20,5 
1931 5,3 1943 20,8 
1932 5,8 1944 : 18,3 
1933 7,6 1945x) i 0,8 
1934 11,9 1946x) 2,3 
1935 16,4 1947x) I-półrocze 1,1 
1936 19,2 x|strefa brytyjska 


Zrewidowany kontyngent produkcji stali jest o- 
czywiście uregulowaniem danego zagadnienia dla 2 
stref, wobec czego porównanie z wyżej podaną pro- 
dukcja może być tylko względne; ścisłe będzie ono do- 
piero po potrąceniu z tej liczby produkcji obecnych 
stref okupacyjnych: francuskiej i nadzieckiej, która 
wynosiła przeciętnie 20 — 25% wytwórczości ogólno- 
niemieckiej, Z drugiej strony, zwłaszcza teren obec- 
nej strefy radzieckiej był zawsze, z racji niedostatecz- 
nej produkcji własnej, poważnym odbiorcą stali za- 
chodnio - niemieckiej, Dziś strefa akupacyjna radziec- 
ka w większym stopniu aniżeli pcprzednio skazana 
jesi na sprowadzanie stali z Niemiec zachodnich, a to 
na. skutek demontaży zakładów w Niemczech środko- 
"wych i utraty Górnego Śląska, W strefie tej prawie 
nie produkuje się teraz stali. Mylny zatem byłby 
wniosek, że dopuszczalna produkcja stali w wysokości 
10,7 mil. ton stali przeznaczona jest wyłącznie tylko 
na potrzeby strefy brytyjsko - amerykańskiej. 

W związku z tym budzi zainteresowanie oficjalny 
punkt widzenia zachodnio - niemieckiego przemysłu 
hutniczego w sprawie dolnej granicy zapotrzebowania 
na stal i żelazo, który określa owo zapotrzebowanie 
ma 14 mil. ton, czyli znacznie ponad dopuszczalną gra- 
nicę produkcji, mimo zapewnienia, że przy obliczeniu 
prawdopodobnego zużycia przyszłych odbiorców sto- 
sowamo. daleko idącą wstrzemięźliwcść. Znajduje to 
;śwoje potwierdzenie w tym, że np. w 1829 r., tj. w o- 
"kresie, gdy w Niemczech nie produkowano sprzętu wo- 
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jennego, wytwórczość stali wynosiła 16 mil. ton, które 
bez trudności pochłonął rynek krajowy i eksport. 

Efektywne zapotrzebowanie ne stai będzie w przy- 
szłości jeszcze znacznie wyższe, o ile uda się odbudo- 
wa aparatu gospodarczego, funkcjonującego zadowała- 
jąco i o ile stopniowo zostaną usunięte szkody wo- 
jenne. 

Oprócz tego niemiecki przemysł stalowy będzie 
znowu musiał wystąpić na rynku światowym jako 
bezpośredni i pośredni dostawca, już choćby po to, by 
zdobyć niezbędne dewizy na zakup surowców i środ- 
ków żywnościowych. Eksport żełaza i stali w latach 
1926 -— 1932 obracał się — mniej więcej — w grani- 
cach jednej trzeciej zużycia krajowego. Z tego jedna 
trzecia przypadła na eksport surówki, półfabrykatów 
i wyrobów walcowanych a dwie trzecie na narzędzia, 
maszyny i konstrukcje stalowe, 

Przyszłość pokaże czy obecne piany į rozważania 
o możliwościach produkcyjnych niemieckiego prze- 
mysłu* stalowego doczekają się realizacji. Nakład dla 
osiągnięcia tego celu będzie duży — co do tego nie 
można mieć wątpliwości — i dlatego należy przy- 
puścić, że będzie on możliwy dopierc po dłuższym 
przeciągu czasu, 

H, Werner 


Z hutnictwa amerykańskiego. `) 
1. Zagadnienie rozbudowy hutnictwa. 

Jak już podawano poprzednio”), amerykański De- 
partament Handlu (Department of Commerce) oraz Sta- 
nowa Komisja Handlowa (Federał Trade Commis- 
sion) opracowują szczegółowe raporty, dotyczące za” 
równo obecnego stanu i obecnej rentowności hutnic- 
twa w Stanach Zjedncczonych, jak i poziomu cen 
wytworów tudzież dalszej rozbudowy hut. Jakkolwiek 
raporty ie nie zostały jeszcze opublikowane i po- 
szczególne tezy j zestawienia owych raportów są 
w dalszym ciągu omawiane i uzgadniane z Amery- 
kańskim Instytutem Żelaza į Stali (American Iron 
and Steel Institute), jako przedstoewicielem całego 
hutnictwa, jednakże z wiadomości, które przedostały 
się do prasy, wynika, iż sfery rządowe będą doma- 
gały się dalszej rozbudowy hut. Tak np. jeden z wyż- 
szych urzędników Departamentu Handlu ogłosił o- 
statnio pracę w sprawie dalszej gospodarki wszeł- 
kimi metalami w Stanach Zjednoczonych, W pracy tej 
utrzymuje on, iż w 1950 r. Stany Zjednoczone powin- 
ny wytwarzać od 58 mil. t do 66 mil, + gotowych wy- 
tworów hutniczych, a w 1960 r. ilość ta ma wynosić 
od 63,5 mil. t do 72,5 mil. t. Ponieważ obecna zdoł- 
ność wytwórcza hutnictwa równa się ok. 60 mil. t 
gotowych wytworów, zatem dalsza rozbudowa hut 
już w najbliższym czasie staje się koniecznością. Że 
strony kongresu senator J. E. Murray przygotowiuje 
nową specjalną ustawę, dotyczącą zwiększenia obec- 
nej zdolności wytwórczej hutnictwa amerykańskiego, 
odpowiadającej 82,7 mil. t stali surowej, o dalsze 
20%. Twórcom tej ustawy chodzi © dostosowanie 
zdolności wytwórczej hutnictwa do przewidywanego 
dalszego rozwoju życia ekonomicznego Stanów Zjed- 
noczonych; ponadto uważają oni, że obecne niebywa- 


"le wysokie wykorzystanie zdolności wytwórczej istnie- 


1) Rola hutnictwa amerykańskiego na rynku świato- 
wym i jego wpływ na hutnictwo innych krajów 
są obecnie tak dominujące, iż uważamy za celowe 
Śledzić uważnie stronę ekonomiczną i techniczną 
tej gałęzi przemysłu w Stanach Zjednoczonych. 

2) Hutnik 1947, str. 354—357. 
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jących: zakładów sprzyja wzmocnieniu monopolistycz- 
nego stanowiska koncernów hutniczych na rynku a- 
merykańskim, a więc jest nie wskazane. Dlatego też, 
jeżeliby kapitał prywatny z tych czy z innych wzglę- 
dów uważał za nie wskazane angażowanie się w rozbu- 
dowie hut, wówczas J. E. Murray proponuje pomoc 
finansową ze strony państwa przy budowie nowych 


zakładów, które, podobnie jak w czasie ostatniej 
wojny światowej, byłyby następnie wydzierżawiane 
poszczególnym koncernom hutniczym, Diametralnie 


przeciwną opinię wyraził na posiedzeniu Senackiej 
Podkomisji Stalowej prezydent American Iron and 
Steel Institute — W. S. Tower. Jego zdaniem obecna 
zdolność wytwórcza hutnictwa. amerykańskiego, wraz 
z tozpoczętymi już po dnugiej wojnie światowej in- 
westycjami, wystarczy najzupełniej aż poza 1950 r. 
Obecne anormalnie wysokie zapotrzebowanie knajo- 


wego rynku amerykańskiego na szereg dóbr kon- 
sumpcyjnych, których podaż w czasie wojny była 


silnie ograniczona, już za kilka miesięcy ulegnie po- 
ważnej redukcji. W. S. Tower przypomniał ponadto, 
iż w toku realizacji, utrudmionej przez falę strajkową 
1946 r., znajduje się m. in. powiększenie obecnej zdol- 
ności wytwórczej walcowni o dalsze 2,7 mił. t rocz- 
nie. Zwłaszcza w dziedzinie specjalnie poszukiwanych 
taśm i blach jest w budowie szereg nowych ciągłych 
wiallcowni, które pozwolą za rok osiągnąć zdolność 
wytwórczą w wysokości 16,3 mil. t rocznie. Na popar- 
cie swoich tez Amerykański Instytut Żelaza i Stali 
podał niezwykle ciekawą statystykę dotychczasowego 
maksymalnego zużycia gotowych wytworów hutni- 
czych przez kilkanaście głównych grup konsumentów 
stali, stanowiących razem ok. 75% csłego rynku kra- 
jowego w Stanach Zjednoczonych, Znamienną dla 
stosunków amerykańskich statystykę tej maksymalnej 
konsumpcji można ująć jak następuje: 


Maksymalne zużycie 
Grupa wytworów wytworów hutnictwa 
mil, t/rok % 

Samochody osobowe i cię- 

żamowe . . w aż 9,11 26,92 
Konstrukcje stalowe 1,82 23,13 
Szyny i akcesoria kole- 

jowe 4,75 14,05 
Naczynia blaszane wszel- i 

kiego nodzaju i 3,18 9,40 
Wagony osobowe i tawa- 

rowe z 2,95 8,73 
Rurociągi . 1,62 4,79 
Maszyny rolnicze 1,41 4,17 
Maszyny i narzędzia . 0,91 2,69 
Lokomotywy RODEM 0,80 2,40 
Lodownie, kuchnie, ma- 

szyny do prania 0,80 2,40 
Okręty 0,45 1,32 

33,80 100,00 


Statystyka ta, odnosząca się do 3/4 makisymalnej 
konsumpcji rynku krajowego, dowodzi — zdaniem 
W. 5. Towera — że w latach normalnego popytu 
hutnictwo amerykańskie mą się liczyć co najwyżej ž 
zapotrzebowaniem ogólnym 45 mil. t gotowych wy- 
tworów rocznie. Również zapotrzebowanie eksporto- 
we na wytwory hutnicze jest dzisiaj anormalnie wy- 
sokie z uwagi na obecny przejściowy okres odbudo- 
wy życia ekonomicznego Europy. W przyszłości należy 
założyć, iż eksport hutnictwa amerykańskiego wynie- 
sie dodatkowo ok. 6% zużycia krajowego. W tych 
warunkach obecna zdolność wytwórcza całego hut- 
nictwa w podanej już wyżej globalnej ilości 60 mil. 
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t rocznie jest bezwzględnie wystarczająca i nie wy- 
maga żadnych inwestycji na najbliższe lata, 


JI. Trudna sytuacja na rynku wytworów hutniczych. 


Tymczasem jednak w drugiej połowie 1947 r. pa- 
nuje po dawnemu wielka ciasnota na rynku wytwo- 
rów hutniczych. Dlatego też wszyscy kcmsumemci 
stali, z zakładami przetwórczymi na czele (zwłaszcza 
fabryki samochodów), domagają się dalszej rozbudo- 
wy hutnictwa. M, in. wielkie zaległości mają fabryki 
wagonów towarowych. Przy teoretycznej zdolności 
wytwórczej ok. 15.000 szt. miesięcznie. trzeba nie tylko 
wymienić 574.000 przestarzałych (powyżej 26 lat) wa- 
gomów, lecz ponadto zbudować 150.000 wagonów no- 


wych. Przejściowy spadek obciążemia hut do 75% 
zdolności wytwórczej, umyślnie przeprowadzony 
przez koncerny na początku lipca kr, wywołany był 


obawą strajku węglowego, ustąpił jednak ponownie 
po 2 tygodniach rekordowemu wykorzystaniu zdol- 
ności wytwórczej stalowni w dawnej wysokości od 
93% do 95%. Pomimo to brak szeregu wytworów 
hutniczych na rynku amerykańskim jest tak silny, iż 
obok transakcji oficjalnych powstał rynek czarny, z 
wielokrotnie wyższymi cenami Fachowcy oceniają, 
iż czarny rynek wytworów hutniczych dysponuje 0- 
becnie ilością ok. 1,8 mil. t rocznie, przy czym Średnia 
cena jednej tony tych wytworów została wyśrubowa- 
na z 82,50 dol. na 220 dol. Ceny specjalnie poszuki- 
wanych cennych taśm i blach dochodzą nawet do 280 
dol.jt zamiast oficjalnej ceny 88 dol./t. Oczywiście 
ceny eksportowe są przeważnie wyższe od cen kra- 
jowych, przy czym koncerny hutnicze uważają tego 
rodzaju dopłaty za rodzaj premii eksportowej, Ner- 
wowość rynku krajowego powiększa się jeszcze 
wskutek niektórych postulatów planu Marshalla, prze- 
widujących zwiększony eksport stali ze Stanów Zje- 
dmoczonych do Europy w czasie 4-letniego okresu re- 
konstrukcji gospodarczej. Zanim zachodnią Europa 
wytworzy w 1951 r. 55 mil, t stali, w myśl planu, 
opracowanego przez 16 państw europejskich, mają 
one dostać w 1948 r. od 7 do 8,6 mil t wytworów 
stalowych. Innymi słowy, przy stopniowym osłabieniu 
konsumpcji rynku krajowego, zatrudnienie hut amery- 
kańskich ‘nie ulegnie żadnemu odciążeniu. Dla ilu- 
stracji potrzeb Europy warto podkreślić, iż najwyższe 
zapotrzebowanie na importowane wyroby hutnicze 
zgłosiły: Wielką” Brytania i Francja, domagając się 
każda od 2 do 3 mil. t rocznie. Oczywiście nie nale- 
ży zapominać również o poważnym zapotrzebowaniu 
(œ~ 550.000 t) na stal obu stref ckupacyjnych Niemiec, 
które również ma być pokryte przez Stany Zjedno- 
czone. Pewne odprężenie na rynku amerykańskim da- 
je się zauważyć dotąd tylko ze stalami narzędziowy- 
mi, stalami nierdzewnymi oraz stalą prętową. Odkcią— 
żająco wpływa także na rynek działalność Admini- 
stnacji Demobilu Wojennego (War Assets Admini- 
stration), która do sierpnia br. sprzedała na rynku 
amerykańskim olbrzymie ilości zapasów wojennych, 
zakupionych w swoim czasie za 13 mrd, dol. Warto 
zaznaczyć, iż cena sprzedażna tego demobilu odpowia- 
dała średnio 34% cemy zakupu, z czego dodatkowo na- 
leży potrącić 6% jako ekwiwalent kosztów Admini- 
stracji Demobilu Wojennego. Z drugiej strony szereg 
zarządzeń charakteru wojskowego potęguje trudności 
na rynku wytworów hutniczych. Tak więc, gromadzi 
sie szereg zapasów surowców i materiałów gotowych. 
W tym celu kongres przedłużył nawet pełnomocnictwa 
prezydenta Stanów w sprawie przydziału i eksportu 
szeregu surowców į materiałów aż do dnia 1. 3, 1948 r. 
Ponadto, wg oświadczeń sekretarza wojny K. Royalla, 
Departament Wojny wydaje ok. 25 mil. dol. rocznie, 
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aby utrzymać w sitałej rezerwie 60 fabryk specjalnych, 
uważanych za najbardziej istotne dia obrony naro- 
„dowej 


ME Uwagi w sprawie technicznej rozbudowy hut. 
Obok zaznaczonej już wyżej rozbudowy walcowni, 
jako najważniejszego punktu programu obecnej eks- 
pansji hut amerykańskich, należy wymienić pracę nad 


modemizacją innych wydziałów. Tak np. koaksownie 
końcernów hutniczych utrzymują obecnie jeszcze 
w ruchu ok. 10.000 starych pieców koksowych typu 


ulowego. Pomijając konieczność stopniowego zastą- 
pienia pieców ulowych piecami noviego typu, należy 
ponadto podkreślić, iż przeszło 292% istniejących obec- 
nie 15.307 pieców koksowych nowszego typu ma już 
powyżej 28 lat, a więc wymaga również zastąpienia 
przez jednostki nowe. W związku z powyższą sytuacją— 
-bok stałego modernizowania istniejących starych 
baterii — koksownie hutnicze mają w budowie 752 
nowe piece, z czego przeszło % przypada na firmę 
Koppers. Wypada tu zaznaczyć, iż pogarszająca się 
jakość węgla koksującego narzuciła koncernom hut- 
miczym wielki program inwestycyjny ma kopalniach 
węgla,'mający na celu wybudowanie dalszych płuczek 
węglowych. Tak więc w samej zachodniej Pensylwanii 
w ciągu najbliższych 5 lat mają być zbudowane nowe 
płuczki kosztem 50 mil. dol. 

Wraz z rozbudową walcowni zimnych taśm, od- 
powiedniemu uzupełnieniu ulega w Ameryce pro- 
dukcja blach białych, których wytwórczość ogółem 
w 1947 r. wyniesie ok. 3,4 mil. t, a więc przeszło 7% 
ogólnej ilości wytworów hutnictwa. Jest rzeczą inte- 
resującą, iż rozpoczęta na skalę przemysłową dopiero 
w czasie ostatniej wojny (1942 r.) wytwórczość ele- 
ktwolitycznie ocynowanych blach przekroczyła już wy- 
twórczość blach cynowanych na gcrąco. Obecnie sa 
w ruchu 23 elektrolityczne ocynowalnie i 1 znajduje się 
w budowie. Podział blach białych na oba typy jest 
uwarunkowany — oczywiście — późniejszym ich za- 
stosowaniem. Tak więc, dla agresywnie działających 
Środków żywnościowych, jak np. owoce, tylko blachy, 
cynowane na gorąco, dają się zastosować. Natomiast 
blachy białe na zwykłe naczymia, naczynia do piwa, 
a nawet naczynia do mleka, otrzymuje się z blach 
cynowamych elektrolityćznie, a więc przy poważnej 
oszczędności cyny. Koła fachowe przypuszczają, że 
„dokładniejsze zbadanie sprawy korozji blach biąłych, 
-elektrolitycznie cynowanych, pozwoli jeszcze bardziej 
rozszerzyć zakres ich zastosowania, 

Wreszcie spośród ciekawszych nowych inwestycji 
podkreślić należy b. korzystne wyniki pracy pierwszej 
na Świecie waleowni Mannesmanna rur bez szwu, 
zbudowanej systemem ciągłym przez firmę National 
Tube Co., Lorain, Ohio. Walcownia ta, dzięki zasto- 
„sowaniu ciągłego procesu, pozwala uzyskać bez prze- 
ciągania: ok. 16.000 t miesięcznie cienkościennych rur 
jakościowych, o średnicy zewnętrznej od %" do 44”. 
W tym celu obok 9 walcarek wstępnych, z osiami 
przesuniętymi kolejno o 90%, walcownia obejmuje dal- 
sze 16 walcarek redukcyjnych, z napędem indywidual- 
nym, które — dzięki dodatkowemu zastosowaniu sił 
<iągnących — zmniejszają jednocześnie średnicę 
i grubość rurek. 


IV. Płace i ceny. 

Podwyżka robocizny w kwietniu br. į podniesienie 
ogólnego poziomu cen skłoniły butnictwo amery- 
kańskie do podniesienia w lipcu br. cen wytworów 
stalowych średnio o 5,5 dot./t lub o 8,8%. W stosunku 
do 1939 r., prźyjętego za 100, Średni wskaźnik cen wy- 
rabów stalowych osiągnął w ten sposób 133,4%, 
co jednakże, na tle innych wskaźników cen w Sta- 


nach Zjednoczonych, jest raczej wartością b. niską. 
Wyjątek stanowi tylko aluminium, które jest obecnie 
tańszć niż w 1939 r. W każdym razie koncerny hut- 
nicze twierdzą, iż nowa podwyżka cen stali przyczyni 
się nieco do zwiększenia wytwórczości, umożliwiając 
uruchomienie niektórych starszych, mniej ekonomicz- 
nie pracujących jednostek, W związku z podwyżką 
cen stali warto zaznaczyć, iż Stanowa Komisja Han- 
dlowa wytoczyła ostatnio wielki proces Amerykań- 
skiemu Instytutowi Żelazą i Stali oraz największym 
koncemom hutniczym — jako jego członkom — za 
wprowadzenie jednolitego systemu cen wytworów hut- 
niczych, opartego na szeregu baz frachtowych, cò 
zdaniem komisji stwarza faktyczny mcnopol na rynku 
wewnętrznym i niweczy działanie wolnej konkurencji. 

Po podwyżce płac w kwietniu br. średni zamobek 
robotników akordowych wyniósł np. w czerwcu br. 
1,547 dol. za godzinę, co przy średnio przepracowa- 
nych wówczas 38.1 godz. tygodniowo daje zarobek 
ogólny w wysokości 58,8 doł, na tydzień, Ogólna ilość 
pracowników hutnictwa wynosiła w tym samym mie- 
siącu czerwcu 622.600; ok. 85% tej ogólnej ilości pra- 
cowników było płatnych na dniówkę. 

Wobec wielkiego zatrudnienia hut amerykańskich 
sytuacja na rynku złomowym jest w dalszym ciągu 
mocna. Na ogół biorąc, wielkie korcerny wyrywają 
sobie z rak materiał na całym terytorium Stanów 
Zjednoczonych. Tym się też tłumaczy stały wzrost 
cen tego złomu, jakkolwiek istnieją również i waha- 
nia w dół, 'kak więc, jeżeli cena złomu grubego ko- 
walskiego w najważniejszym okręgu Pittsburga wy- 
nosiła w listopadzie 1946 r. okrągło 19 dol. za tonę, 
po skasowaniu reglamentacji cen w marcu 1947 r. 
osiągnęła ona dotychczasowe maksimum w wysokości 
39,4 dol. za tonę, w czerwcu 1947 r spadłą częściowo 
do 35,5 dol. za tonę, w lipcu podniosła się ponownie do 
39,0 dol, w sierpniu przy trochę słabszej tendencji 
osiągnęła 37,5 dol. za tonę. Wobec tak poważnych cen 
koncermy amerykańskie starają się wykorzystać dla 
swych stalowni olbrzymie ilości demobilu i złomu 
wojennego. Jednakże sprawa nie jest taka prosta, 
jakby się na pozór wydawała, Tak np. marynarka 
posiada do dyspozycji na zachodnim Pacyfiku 
ok. 250.000 t złomu. Ze względu na koszty transportu 


jednak tylko 150.000 t tego złomu opłaca się przewieźć 


z „powrotem do Stanów Zjednoczonych. Również po- 


ważne starania czyni przemysł amerykański aby 
sprowadzić złom niemiecki z kombinowianej strefy 
amerykańsko-angielskiej oraz złom austriacki. Jed- 


nakże i tutaj kwestia siły roboczej przy wydobywaniu 
i segregowaniu złomu, jak również trudności tran- 
sportowe nie pozwalają na szybkie wykorzystanie 
istniejących zapasów, Tak np. nie zdołano do tej pory 
przewieźć 2 wielkich partii złomu europejskiego 
w ogólnej ilości 170.000 t, które armia amerykańska 
sprzedała amerykańskim kupcom złomu, W związku 
z wysokimi cenami złomu i jego mocną tendencją 
na rynku Stanów Zjednoczonych należy podnieść jako 
ciekawy przyczynek najnowszą decyzję trzeciego 
z kolei pod względem wielkości koncernu hutniczego 
Republic Steel Corp. który oświadczył swoim od- 
biorcom, że na przyszłość będzie takturował surówkę 
miartenowską po cenie, równej rynkowej cenie złomu 
grubego kowalskiego, Inne gatunki surówki, jak 
odlewnicza, będą również zmieniały swoją cenę wobec 
zachowania przez koncern stałej różnicy cen pomię- 
dzy ceną surówki martenowskiej a ceną innych ga- 
tunków surówki. 

W dziedzinie stali stopowych narzędziowych spe- 
cjalne trudności powstały ze stalą szybkotnącą. Wobec 
braku żŻelazowolframu ceny jego silnie wzrosły, Tak 


Str. 448 


HUTNIK 


Nr 9 


, podczas gdy tona wolframu w  żelazowoliramie 
kosztowała w 1946 r. jeszcze 4150 dol, w sierpniu 
1947 r. cena ta wynosiła już 4950 dol. Temu. też należy 
przypisać stały wzrost ceny stali szybkotnącej z 1,48 
dol. za 1 kg w 1948 r. do 1,61 dol. w 1947 r. Jedno- 
cześnie, podobnie jak w czasie ostatniej wojny, utrzy- 
muje się tendencja zastąpienia znacznej części wolfra- 
mu przez molibden. 

Stały wzrost cen i klauzule, zastrzegające zmianę 


własnych (escalator clause), doprowadziły do anulo- 
wania szeregu zamówień na konstrukcje stalowe 
z uwagi na to, iż sfery finansowe nie uważają 
za słuszne angażować obecnie, w okresie wysokich 
cen, większych kapitałów na różne inwestycje, Dla 
ilustracji stosunków na rynku amerykańskim poda- 
jemy zestawienie zasadniczych cen najważniejszych 
wytworów hutniczych w jakościach rormalnych. Ceny 
te, dła dostaw wagonowych loco huta, są następu- 


cen w miarę zmiany różnych składników kosztów jące: 
r Cena b, | Cena 
Wytwory (dolari) Wytwory || (olarfo 
Koks _wielkopiecowy 11,8 — 13,5 Kiszitałtowniki 61,6 
Surówka odlewnicza 35.5 — 40,6 Stal prębowa . 64,0 
Żelazomamgan jg 133 Grube blachy 65,0 
Wlewki podwialcowane 44,3 Taśma walcowana na ` gorąco 61,6 
Platymy . . . . , . 65 Blachy walcowane na gorąco 61,6 
Walcówka WEEK: 61,7 Taśma wajcowana na zimno 78,1- 
Szyny ciężkie 55,1 Blachy walcowane na zimno 78,1 


Z. Warczewski 


Z wydawnictw. 


( Książki i czasopisma nadesłane.) 


Inż. - mech. Roman Sypniewski. Zarys wiado- 
mości o metalach i stopach przemysłowych, War- 
szawa 1947. Nakładem Instytutu Wydawniczego 
SIMP. Str. 280. Dziełko niniejsze zalecone jest przez 
Ministra Oświaty jako pomoc dla uczniów i nauczycieli 
liceów mechanicznych tudzież książka, odpowiednia dla 
bibliotek szkół zawodowych grupy metalowej. Zostało 
ono opracowane przy wyzyskaniu rękopisów: pracy 
zmarłego prof. E. Herzberga pt. „Zarys wiadomości o 
metalach“, Przedmowę napisał prof. dr inż. K. Weso- 
łowski. Podręcznik ten podzielony jest na 4 części: 1) 
ogólne własności metali i stopów, 2; nadawanie meta- 
lom szczególnych: własności, 3) wytwarzanie metali 
przemysłowych, 4) metale i stopy przemysłowe, przy 
czym część czwartą zajmuje prawie połowę objętości 
książki, Wykład jest przejrzysty i dostosowany do po- 
ziomu czytelnika, niemal wszystkie, nowe dla ucznia 
szkoły zawodowej, pojęcia posiadają zwięzłe określe- 
nia, a niektóre z nich, jak np. ckreślenie punktu Cu- 
rie, stanowić mogą wzór, jak zagadnienie zawiłe moż- 
na przedstawić popularnie a równocześnie zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy. Dalszą poważną zaletą tej 
pracy, szczególnie cenną w każdym podręczniku szkol- 
nym, jest poprawność języka i spolszczenie wyrażeń 
technicznych. Autor nie lęka się określeń polskich, po- 
dając czasem wyrażenia gwarowe w nawiasach, przez 
co unika zarzutu zbyt od życia oderwianej termino- 
logii. Za podstawę dla części czwartej swej książki 
przyjął autor normy polskie į niemieckie i na tym tle 
rozwinął bogato w tablice zaopatrzony opis najczę- 
ściej w praktyce przemysłowej spotykanych stopów, 
ugrupowanych wg ich zastosowania, co pozwala czy- 
telnikowi ńa łatwiejsze zorientowanie się w materiale. 
W doborze całości tego ostatniego widać duży umiar. 
Autor wspomina — choć niekiedy b. zwięźle — jį o 
nowszych zdobyczach i kierunkach, np. o ceramice 

metali, nie pomija jednak i tego wszystkiego, co dziś 
zaczyna tracić na aktualności, pragnąc w ten sposób 
dać czytelnikowi pełny obraz wiadomości o metalach, 
nie tylko w chwili bieżącej lecz również w ujęciu hi- 
storyczńym, 


A teraz niech mi wolno będzie zwrócić uwagę 
na pewme, zauważone przeze mnie błędy lub omyłki 
druku, które należałoby przy następnym wydaniu po- 
prawić. W tabl. II kolumny 10 i 11 mają wadliwy na- 
główek: R, nie jest wytrzymałością na zmęczenie, 
jak to wymika z dalszego opisu w tekście; podana w 
następnej kolumnie wrażliwość na działanie karbu 
posiąda swe wyjaśnienie na sir. 47, jednakże w tak 
lakonicznej formie, że czytelnik nie zdoła na jego 
podstawie posługiwać się wartościami z tablicy; nawet 
i rys. 26 nie daje mu tej możliwości. Trzeba by albo 
rczszerzyć definicję spółczynnika wrażliwości, przy- 
najmniej tak, jak to czyni „Werkstoffhandbuch Stahl 
und Eisen“, albo wykreślić spółczynnik wrażliwości 
z tabl. II. Danymi tymi wychowanek liceum mecha- 
nicznego posługiwać się z pewnością nie będzie, a co 
gorzej, może wytworzyć się w jego umyśle przeświad- 
czenie, że definicja i wartości liczbowe tablicy stano- 
wią materiał do posługiwania się nim w taki sam 
sposób, jak innymi danymi wytrzymałościowymi. Na 
rys. 2, w kolumnie Fe znalazła się — przez przeocze- 
nie rysownika — Afryka: południowa, między Rosją i 
Francją, jako krajami europejskimi. Na str, 54, w 
wierszu 1l od dołu, zamiast „(przy skali C)* powinno 
być „(przy skali B)“, zamiast 130 ma być 150, wresz- 
cie w tym i następnym wierszu zamiast „(przy skali 
B)“ ma być „(przy skali C)“, Pieca indukcyjnego 
Kjelliną dzisiaj do wyrobu stali nie używa się (str. 
125). Technologia metali półszlachetnych, a jeszcze 
bardziej wytwarzanie stopów, potraktowane są tak 
zwięźle, że mogą u czytelnika wywołać wrażenie nad- 
zwyczajnej łatwości i prostoty tych zabiegów, zwłasz- 
cza jeśli zestawi je on z poprzednimi ustępami. By- 
ło by wskazane zmodulować to wrażenie chociażby jed- 
nym zdaniem, gdyż zwięzłość opisu nie wynika z isto- 
ty procesu ale naczej z ważności technicznego zastoso- 
wania tegoż.‘ Definicja hartowania, podana na str. 154, 
jest błędna, węgiel bowiem nie pozostaje ani czę- 
ściowo, ani tym bardziej całkowicie w roztworze sta- 
iym przy temperaturze otoczenia, ściślej: w przypad- 
ku stali węglowych jest rzeczą prawie niemożliwą 
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zatrzymać austenit przy tempersiurze pokojowej 
przez hartowanie. Zdanie na str, 154 znajdiuje się w 
sprzeczności: z określeniem twardości austenitu na 
str. 148 (wzmianka na str. 149 o możliwości zatrzy- 
mywłania coraz to większych ilości austenitu w sta- 
lach powyżej 0,8% C nie odpowiada istotnemu sta- 
nowi rzeczy, gdyż sprzeciwia się schematowi harto- 
wania na rys. 81 i prowadzi do mylnego wniosku, że 
stale o b. dużej zawartości węgla, np. 4,15%, mogłyby 
po zahartowaniu osiągnąć twardość, zbliżoną do 200 
jednostek Brinella, czego dotychczasowe doświadczenia 
nie potwierdzają). Podobne zastrzeżenia budzić musi wy- 
rażenie na str. 167 gdzie identyfikuje się budowę 
austenityczną z budową zahartowianą, omawiając ogól- 
nie wpływ dodatków stopowych; takie postawienie 
sprawy hartowania może wytworzyć u czytelnika po- 
ważne pomieszanie pojęć. Wydaje mi się, że poruszając 
to samo zagadnienie w 3 różnych miejscach, można 
było zarówno ściślej określić pojęcie hartowania, jak 
i odgraniczyć przypadki występowania martenzytu od 
budowy, posiadającej węgiel w rcztworze, tj. austeni- 
tu. Z zestawienia opisów zastosowania piwometrów 
optycznych na str. 162 i 168 wynika, że maksymalną 
temperaturą, stosowaną w przemyśle (oczywiście hut- 
niczym), jest 20009. Przedmiotem jednak może być 
przecież i łuk elektryczny. Czyżby posiadał on tem- 
perature, równą tylko 20007? Jedno z użytych tam 
zdań należy zastąpić innym, Na str. 113 i 164 wzmian- 
kuje autor o wyrobie i własnościach stali zgrzewnej. 
Jest to zbyteczne, gdyż stali zgrzewnej w ogóle nie 
wyrabia się dziś w Polsce, a — o ile się nie mylę — 
nawet i w konserwatywnej Anglii Jeszcze przed o- 
statnią wojną dla znalezienia  kawałeczka stali 
zgrzawnej (pudłarskiej) trzeba było przeprowadzać 
żmudne poszukiwania na terenie drobnych kuźni. 
Dziś możnaby ją znaleźć chyba tylko ma starym wra- 
ku. Podane przy tej okazji określenie zgrzewalności 
niezbyt odpowiada nowoczesnym pojęciom. Niemiły 
wyjątek w poprawnej terminologii polskiej autora 
stanowią na str. 63 blachy „dekapowane pojedyńczo 
i podwójnie”, podczas gdy na str. 182 w tabl. XI figu- 
rują one jako „raz i dwa razy trawione“, Czyżby 
chrom przy zawartości powyżej 13% w stali stawał 
się rozpuszczalnikiem żelaza? Może właściwiej było 
by powiedzieć, że tworzy on roztwory stałe z żela- 
zema? Trudno się zgodzić, by ognioodporność miała być 
odpornością na korozję przy temperaturach powyżej 
550%. W myśl tej definicji stal ognioodjporna winna 
być 'odjporna również na działanie gazów, zawierają- 
cych np. siarkę chlor i alkalia przy wyższych tem- 
peraturach! W zdaniu na str. 192 „należy zauważyć, 
że wszystkie stale austenityczne są również niemag- 
netyczne* należy wykreślić wyraz „również“, albowiem 
nieznane są stale niemagnetyczne, nie posiadające 
budowy austenitycznej (mowa oczywiście o temperatu- 
rach pokojowych). 

Rekapitując należy jeszcze raz pdnieść wielką 
"wartość i wyjątkowi pozycję cmówionej tu książki 
w dziale tego rodzaju podręczników, 


V. N. Wood. Metalłurgical Materials, Alloys and 
Manufacturing Processes. Wytwory metulur- 
giczne, stopy i procesy ich wyrobu. Londyn 


1946. Książka ta, jak pisze autor w przeómowie do niej, 
przeznaczona jest głównie dla mechaników, ale słu- 
żyć może i metalurgom. Składa sie na nią 12 jej roz- 
działów: 1) wyrób żelaza i stali, 2; badania wytrzy- 
miałościowe, 3) badania fizyczne metali, 4) przemysło- 
wa kontrola i pomiar temperatury, 5) cbróbka cieplna 
stali, 6) przeróbka mechaniczna stali, 7) stale węglo- 
we i stopowe, 8) żeliwo, 9) kujna łeizna, 10) nieżelaz- 


ne metale i stopy, 11) spawanie, galwanizowanie, od- 
lewanie wirowe, odlewy utwardzone, ceramika me- 
tali, 12) zastosowanie metali i stopów w okresie wo- 
jennym. Dziełko zawiera 287 rysunków i fotografii, 
z których poważna część zgrupowana została na 33 
planszach. Krytyka angielska zarzuciła tej pracy, że 
zmierzając do 2 celów, tj. mając służyć nównocześnie 
mechanikom i metalurgom, nie spełnia żadnego z tych 
zadań. Istotnie, dla mechaników jest coma stanowczo za 
obszerna a dla metalungów o wiele za szczupła, Me- 
chanikowi nie są potrzebne reakcje procesów, prze- 
biegających w piecach metalurgicznych, zbyteczna 
jest również dla niego znajomość sposobów badań 
meialograficznych aż do mikroskopu elektnonowego 
włącznie, ważne jest natomiast to, co dotyczy włas= 
ności metalu i co wpływa na ich zmiane. Wszystko 
zaś to, z czym zapoznać się musi metalurg na co 
niajmniej 5 oddziielnych kursach dwusemestralnych, 
wzgl. zaczerpnąć z szeregu, wiele setek stronic 
liczących, podręczników mieści się w omawianej ksią- 
żce na 340 stronicach, bez jakichkolwiek bądź odnoś- 
ników z literatury, Wartość tej pracy wystąpi naj- 
jaskrawiej gdy się ją porówna np. z wydanym u nas 
niedawno i omówionym wyżej dziełkiem inż, R. Syp- 
niewskiego . 

Chociaż książka inż. Sypniewskiego nie posiada 
pretensji do miana  podręczhika uniwersyteckiego 
(czego nie można powiedzieć o pracy Wooda), obie na- 
leżą do tej samej kategorii podręczników, stojących 
na średnim poziomie szkolenia, Różnice między nimi 
są następujące: Wood daje dużo rysunków siatkowych 
izdjęć fotograficznych) z rozmaitych urządzeń, czego 
u Sypniewskiego zupełny brak. Za to Sypniewski za- 
łącza sporo wykresów, przekrojów j schematów, a z 
tymi u Wooda jest dość krucho. Ze schematu np. wiel- 
kiego pieca u Sypniewskiego można nabrać wyobra- 


żenia nie tylko o budowie, ale i o pracy pieca, pod- 


czas gdy taki sam rysunek Wooda nasuwa niemal hu- 
morystyczne myśli. Jeszcze gorzej wyjdzie porównanie 
ze schematami pieców Siemiens - Martina.. Opisując 
reakcje wielkopiecowe ogranicza się Sypniewski do 3 
podstawowych równań chemicznych (2 na tworzenie 
tlenku węgla i 1 na redukcję pośrednią żelaza), dla 
Wooda jest to wszakże za mało: są u niego reakcje 
na redukcję krzemu, manganu, fosforu į siarki. Wood 
podaje wzory na obliczanie procentowej zawartości 
ferrytu, perlitu i wolnego cementytu w stalach, czego 
nie ma u Sypniewskiego. Natomiast różnorodność sta- 
li przedstawionych w zestawieniach Sypniewskiego, 
znaczmie przewyższa. asortyment, podany przez Wooda. 
W porównaniu z książką Wooda przewagę ma natu- 
ralnie praca Sypniewskiego. Pomimo to jednak właś- 
nie dla metalurga Polaka praca Wooda może mieć pe- 
wne znaczenie, oczywiście nie, gdy chodzi o popraw- 
ność wykładu, są tam bowiem błędy i to dość zna- 
czne, jak np. wadliwie przedstawicny sposób harto- 
wanią stali nadeutektoidalnych, ale w szeregu cieka- 
wostek hutniczych, które autor jako praktyk w książ- 
ce swej podaje, a które w naszym świecie przemysło- 
wym muszą obudzić zainteresowanie, Oto kilka przy- 
kładów: polerowanie elektrolityczne (jest to ostatecz- 
ne polerowanie próbki, przygotowamej na papierze 
000) stosuje się do wszystkich metali, zwłaszczą. do 
miękkich metali nieżelaznych, z których trudno nie- 
raz usunąć rysy, przy czym próbka stanowi anodę, ka- 
todą zaś jest płyta Żelazna lub aluminiowa, o wy- 
miarach znacznie przewyższających wymiary próbki. 
Napięcie, natężenie i skład elektrolitu zmniejszają 
się, zależnie od typu badanego metalu (autor nie po- 
daje bliższych wskazówek). Napięcie waha się od 1 do 
100 V, natężenie od 0,07 do 0,16 A, a czas polerowa- 
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nia od 4 do 10 min. Do oznaczania temperatur, szcze- 
gólnie przy obróbce cieplnej, stosuje się farby (paints), 
kredki (cnayers) i pastylki (pailets). Działanie ich po- 
lega na tym, że farby zmieniają barwę wyraźnie w 
oznaczonej temperaturze, przy zakresie stosowalności 
od 80 do 800? j dokładności + 5°, lub upłynniają się, 
ciemnieją i nabierają połysku w zakresie 80—870° i 
dokładności i 1%. Kredki pozostawiają ślad, podo- 
bny do zwykłej kredy, który topi się przy oznaczonej. 
temperaturze i praktycznie znika; zakres ich stoso- 
wania 80—870% dokładność + 1%. Pastylki rozpły- 
wają się raptownie w oznaczonej temperaturze; za- 
kres stosowania 80—870% dokładność Ł 1%. Można 
również zaobserwować szereg ulepszeń w dziedzinie 
kontroli i rejestracji temperatur, Wreszcie b, ciekawy 
jest ostatni rozdział pnacy, któremu autor — na sku- 
tek ustania działań wojennych — przypisuje znacze- 
nie jedymie historyczne, przedstawia on bowiem spo- 
soby, jakimi zwalczamo w Anglii —- spowodowane 
przez wojnę — braki w surowcach metali. 


H. Hirst. X - rays in research and 
Promienie rentgenowskie w laboratorium 
iw przemyśle). Wyd. II. Londyn 1946, Książka ta 
stanowi przedruk wykładów, wygłoszonych przez 
autora w 1941 r. w Uniwersyteckim. Towarzystwie Me- 
talurgicznym w Melbournie. Składa się ona z 6 rozdzia- 
łów, obejmujących wytwarzanie i wiasności promieni 
rentgenowskich, budowę krystaliczną i jej metody ba- 
dania, zastosowanie tych metod i prześwietlanie prze- 
rmysłowe, Zaopatrzona jest w 78 odnośników z lite- 
ratury i zawiera 82 rysunki, spośród których prawie 
wszystkie siatkowe wyszły b. niewyraźnie, skutkiem 
czego szczegółów, objaśnionych w tekście, zupełnie na 
mich nie widać, Poświęcona jest wyłącznie badaniom 
metali. Układ jej jest niezwykży, albowiem na 120 
stnonicach skoncentrowany został olbrzymi. materiał, 
przy czym autor dokonał tego w ten sposób, że jedy- 
nie tylko szkicował poruszone zagadnienia, odsyłając 
czytelnika po szczegóły do odnośników. Czynił to zre- 
sztą nie tylko wtedy, gdy chodziło o szczegóły, lecz 
niekiedy z zagadnienia podawał jedynie dyspozycję. 
Oczywiście taka metoda pisania nie pozwala na za- 
kwaiifikowanie książki jako podręcznika. Zapoznać 
się z niej z zasadami rentgenografii jest b. trudno, a 
w naszych warunkach, wobec niemożności dostępu do 
owych odnośników, wręcz nie podobna. Jako książka 
warsztatowa również się nie nadaje, gdyż brak w niej 
niezbędnych tablic i wykresów (podane przykładowo 
wykresy i tablice są całkiem niewystarczające), Sporo 
błędów rzeczowych i drukarskich obniża jej wartość. 
W całym układzie widać brak staranności i owiej słyn- 
nej angielskiej dokładności. Aby nie być gołosłow- 
nym, przytaczam parę przykładów: na str. 66 podano 
wymiary maksymalne pojedyńczego kryształu: 10 cm 
długości X 0,5 cala średnicy; w opisie obliczenia wiel- 
kości ziarna sposobem Jonesa podaje się termin „d“ 
bez określenia i dopiero na następnej stronicy można 
się domyślić, że pod terminem tym kryje się odległość 
wierzchołków dubletu; wreszcie taxi podział różnych 
zabiegów przeróbki plastycznej: kucie ma na celu po- 
lepszenie właściwości materiału, przez walcowanie 
użyskuje się materiał do dalszego przerobu, ciągnienie 
i tłoczenie ma na celu madanie materiałowi specjalnej 
postaci itp. Nie da się wszakże zaprzeczyć, że książka 
posiada szereg b. ciekawych ujęć, że napisał ją nie- 
wiątpiliwie człowiek, znający temat i pracujący w 
odnośnym dziale fachowiec. B. przejrzyście potrakto- 
wany w niej został sposób nanoszenia poprawek na 
intensywność promieniowania odbitego, nieźle przed- 
stiawione jest także zagadnienie nadstruktur. Oczy- 


industry. 


wiście — wszystko to w formie zarysu lub dyspozy- 
cji Na to jednak, by wyłuskać kilka szczegółów, in- 
teresujących specjalistę, trzeba przewiertować całą 
masę rzeczy ogólnie znanych. 

Na marginesie niniejszej recenzji trudno oprzeć 
się chęci zauważenia, iż znajomość przedmiotu jest 
wprawdzie warunkiem koniecznym do napisania ja- 
kiejś książki naukowej, ale.. niewystarczającym 
i że nie wszyscy autorowie zdają sobie z tego sprawę. 

Z. Jasiewicz 


Journal of the iron and Steel Institute. Red. 
i adm.: 4, Grosvener Gardens, London S. W, 1. Cena 
zeszytu 10 szylingów. 

"Tom 156, część 1, maj 1947 r. 

1) Prace „Iron and Steel Institute". H. Eschóor. 
Rozwój zastosowania gazu wielkopiecowego w sta- 
lewniach Port Kembla (Australia), H. R. Schubert. 
Obowiązki lekarza zakładowego w hucie żelaza 
w 1724 r. G. Kurdjumov i L. Lyssak, Zastosowa- 
nie pojedyńczych kryształów do badania odpu- 
szczomiego martenzytu. F. W. Jones i W. I. Pump- 
hrey. Doświadczenia z ośrodkami  oziębiającymi.. 

2) Prace „British Iron and Steel Research 
Association". M. L. Hughes. Zasypywanie paliwa 
do czadnic. 'F. Land i H. Lund, Pirometr foto- 
elektryczny dla małego pieca indukcyjnego wy- 
solkiej częstotliwości. J. H. Oldfield. Bezpośrednie 
odczytywanie intensywności linii widmia — prze- 
Sląd najnowszych zastosowań do analizy widmowej. 

3) Prace „Iron and Steel Kkngineers Group“. 
X. V. Robinson. Turbiny parowe dla hut żelaza. 
Stowarzyszenie wytwórców kotłów opłomkowych. 
Kotły opłomkowe dla hut żelaza. Zastosowanie 
turbiny gazowej w hutach żelaza. Część I. A. T. 
Bowden. Zastosowanie w siłowniach. Część II. 
Zastosowanie do wytwarzania dmuchu dla wielkich 
pieców. a) W. H. Gibson. Dmuchawa osiowa. 
b) J. W. Railly. Turbodmuchawa z pobieraniem 
powietrza. c) R. G. Veyscy. Praca i kontrola tur- 
bodmuchawy z pobieraniem powietrza. 

4) Kronika, wyciągi z bieżącej lileratury i przegląd 
książek. 

Tom 156, część 2, czerwiec 1947 r. 

1) Prace „Iron and Steel Institute. W. M. 
von Orelii. Przegląd szwajcarskiego przemysłu 
metalowego i maszynowego. C, Sykes, H, H. Burton 
i C. C. Gegg. Wodór w wyrobie stali. W. Stauffer 
i H. Kleiber. Utlenianie powierzchniowe stali ognio- 
odpornych o wysokiej wytrzymałości w powietrzu 
i spalinach. W. Siegfried. Uwagi o wykonywaniu 
i ocenie prób pełzania. J. H. Andrew, H, Lee, H. K. 
Lloyd i N. Stephenson. Wcdór i charakterystyka 
przemian w stali, R. Durrer. Wytop żelaza i stali, 
przy zastosowaniu dmuchu, wzbogaconego w tlen. 
F. Wórtmann. Nowa metoda spawania styków szyn. 
H. R. Zschokke i K. H. Niehus. Wymagania, sta- 
wiane stali w turbinach gazowych. 

2) Prace „British Iron and Steel Research 
Association“, M. W. Thring. Możliwości rozsze- 
rzenia zastosowań tlenu w brytyjskim hutnictwie 
żelaza, i 

3) Prace „Iron and Steel Engineers Group“. 
Piec elektryczny do wytopu surówki w Choindez 
(na podstawie opisu E. Gehmiga). 

4) Kronika, wyciągi z bieżącej literatury i przegląd 
książek. 

Tom 156, część 3, lipiec 1947 r. 

1) Prace „Iron and Steel Institute, C. Sykes. 
Stale do użytku przy wysokich temperaturach 
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(oraz bibliografia za okres od 1937 r. do 1947 r.). 
M. Hansen, Stan badań i instytutów badawczych: 
metalurgicznych w Niemczech po . zakończeniu 
działań wojennych. 

2) Prace „British Iron and Steel Research 
Association“, M. L. Hughes. Badanie przepływu 
gazów przez warstwy paliwa w czadnicy, H. Ford. 
Znaczenie szybkości walcowania przy walcowaniu 
na zimno. 


3) Prace „Iron and Steel Engineers Group“. 
Sprawozdanie z 3 zebrania. Dyskusja, dotycząca 
współczesnych wielkich pieców, najnowszych wiel- 
kich pieców amerykańskich oraz zagadnień me- 
chanicznych, związanych z przygotowaniem rud 
dla wielkich pieców. i 

4) Kronika, wyciągi z bieżącej literatury i przegląd 

książek. : 


Tom- 156, część 4, sierpień 1947 r. 


1) Prace „Iron and Steel Institute“, A. E. 
Lance. Niemieckie złoża rud żelaznych. H. R. Schu- 
bert. Pierścień żeliwny z przed -2500 lat. Sprawoz- 
danie z dorocznego zebrania (w dniu 14 maja 
1947 r.) oraz dyskusja nad referaiami, zgłoszonymi 
na to zebranie, korespondencja. 


2) Prace „British Iron and Steel Research 
Association“. M. Tchorabdji Simnad i U. R. 
Evans. Mechanizm kowozyjnego zmęczenia stali 


w roztworze kwaśnym. 


3) Prace „Iron and Steel Engineers Group'. 
Sprawozdanie z 4 zebrania, Dyskusja, dotycząca 
wytwarzania i wykorzystania pary. 


4) Kronika, wyciągi z bieżącej literatury i przegląd 
książek. 
T. Malkiewicz 


Biuletyn Centralnego Zakładu Techniczno - Ba- 
dawczego Ministerstwa Pozemyctu, Red.: Warsza- 
wia, ul. Duchnicka 3. 

Rok 1947 Nr 3 (maj — czerwiec). Prof. inż 
M. Sieńkowski. Wpływ miedzi na niektóre własności 
stali węglowych. — Inż. St. Jabłoński. Zastosowanie 
atmosfery regulowanej do dyfuzyjnej obróbki ciepinej 
stopów żelaznych. — Mgr inż, W. Kurcin. Wstep 
do teorii mechanizmu wytrzymałości fizycznej (w pra- 
cy tej autor zajmuje się wpływem temperatury har- 
towania na rozdział pierwiastków stopowych pomiędzy 
poszczególne fazy stalli i omawia wpływ kobaltu, 
pierwiastka, nie tworzącego węglików w stopach 
żelaza), è 


Przegląd Górniczy. Red. i adm.: Katowice, ul. Ryb- 
nicka 9. Cena num. 200 zł. 

Tom III (1947). Nr 9 (wrzesień). Inż. T. Mielecki. Kilka 
uwag o interpretacji wyników analizy chemicznej 
węgla. — Inż. Wł. Zechenter. Szkolenie zawodowe fa- 
chowców dla przemysłu koksochemicznego. — Mgr J. 
Stella - Sawicki. Sytuacja węglowa zagranicą. — 
Statystyka polskiego przemysłu węglowego. 


Nafta. Red. i adm.: Kraków, ul. Łobzowskia 49, Cena 
num, 120 zł. i 

Rocznik III (1947). Nr 9 (wrzesień), Inż. St. Karlic. 
Ekonomia zużycia gazów dla celów ogrzewania, — 
Inż. J. Wójcik. O amerykańskiem przemyśle nafto- 
wym. — Dodatek: Statystyka naftowa Polski 
(1947 r. Nr 7). 3 
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Przegląd Chemiczny. Red. i adm.: Gliwice, ul. M. 
Strzody 23. Cena num. 100 zł. 

Rok V (1947). Nr 6 (czerwiec), Inż. T. Niewiadomski. 
O rozwoju prac nad energią atomową. — Inż. A. Pie- 
chota. O możliwości odsiarczania surówki przez man- 
gan, znajdujący się w żużlu włeikopiecowym, — Doc. 
dr inż. F. Polak. Nowe metody otrzymywania spiry- 
tusu. — Przegląd literatury (nowe pierwiastki o licz- 
bach atomowych 43, 61, 85 i 87). — Odczyty i zjazdy 
(Dr St Hempel: Organizacja stowarzyszeń nauko- 
wych w Wielkiej Brytanii. — Zjazd Fizyków Polskich 
w Warszawie.). 


Cement. Red: Warszawa, ul. Srebrna 4. Adm.: So- 
snowiec, uł. 3 Maja 22, Cena num. 100 zł. 

Rok III (1947). Nr 7 — 8 (lipiec — sierpień). Dt 
J. Kuhi. Anhydryt z Nowego Lądka, pow, Lwówek 
i jego wartość przemysłowa. — Norma tymczaso- 
wa PN/B-206. Przedni cement portlandzki. 


Przegląd Techniczny. Red. i adm.: Łódź, ul. Piotr- 
kowskia 50. Cena num. 60 zł. 

Rok LXVIII (1947). Nr 18 (wrzesień). Prof. inż, 
A. Kozłowski. Kilka uwag o palłeniskach przemysło- 
wych ma tle trzyletniego planu gospodarczego w Pol- 
sce. — A. Marten. Lokomotywy z turbina gazową, spa- 
lającą pył węglowy. — Inż. J. Chudziński. Sprawdzia- 
ny szklane. — Inż. W. Rosner. Jednostki w technice u~- 
lepszania wody. 


Politechnika. Red. i adm.: Warszawa, ul. Koszyko- 
wa 55. Cena num. podw. 200 zł, 

Rok II (1947). Nr 7 — 8 (lipiec — sierpień), Dr Z. 
Klębowski. Pojęcia, występujące w związku z zagad- 
nieniem wytężania (są to wiadomości, mogące zainite- 
resować nowoczesnego konstruktora). — Inż. Cz, Ol- 
szewski. Tradycje Wydziału Architektury (mowa tu o 
twórczości słynnego profesora Politechniki Warszaw- 
skiej — Stanisława Noakowskiego), —- Śp. prof. dr 
inż. Edward Sucharda. — Z życja uczelni. — 
Przegląd prasy j wydawnictw technicznych. — Kro- 
nika. $ 


Przegląd Elektrotechniczny. Red. i adm.: Warsza- 
wa, ul. Przemysłowa 26. Cena num. 130 zł. 

Rok XXIII (1947). Nr 7 — 8 (sierpień), Inż. T. 
Czaplicki. Kronika  (Elektroenergetyka atomowa z 
punktu widzenia gospodarczego. Przesył energii prą- 
dem stałym. Pięćdziesięciolecie promieni X). Prof. dr 
S. Szezeniowski. Energia atomowa (dokończenie, w 
którym autor omawia wyzwalanie energii wewnatrz- 
jądrowej na wielką skalę), — Inż. J. Domanus, Prze- 
— Prof. 
dr inż, J. L. Jakubowski. Zagadnienie linij najwyż-. 
szych napięć prądu stałego na Międzynarodowej Kom 
ferencji Wielkich Sieci Elektrycznych w 1946 r. — 
E .T. M. Widoki gospodarcze wyzyskania energii ato- 
mowej w elektrowniach (streszczenie pracy S. H. 
Schurra). J. Fud. Gospodarcze i techniczne zagadale- 
nia przesyłu energii prądem stałym b. wysokiego na- 
pięcia (streszczenie pracy Ch, Ehrenspergera). — Sta- 
tystyka elektryczna. — Statystyka przemysłu elektro- 
technicznego. — Normalizacja elektrotechniczna, 


Przegląd Budowlany. Red. i adm.: Warszawa, ul, 
Widok 22. Cena num, 200 zł. 

Rok XIX (1947) Nr 8 (sierpień), Cz. Klarner. 
W sprawie rozwiązania arterii wschód — zachód przy 
odbudowie mostu Kierbedzia. — L. Makowiecki. Pro- 
blemy budownictwa masowego zagranicą i u nas. 
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Dom — Osiedle — Mieszkanie. Red. i'adm.: War- 
szawa, ul. Chocimska 8. Cena num, 60 zł. 

Rok XIII (1947). Nr 4 — 5 — 6 (kwiecień—maj— 
czerwiec). J. Geryński. Wytyczne i standarty budow- 
niotwa mieszkianiowego w polskim planie 3-letnim. — 
L. Tomaszewski. Uwagi o standarcie mieszkania w 


domach wielorodzinnych. — A. Piotrowska. Dzisiej- 
sze pojęcie mieszkania, społecznie rajpotrzebniejsze- 
go. — T. Piela. Sytuacja mieszkaniowa w Krakowie-— 
W. Ostrowski, Urbanistyka angielska, 

Wypowiedzi zawarte w zeszycie Nr 4 — 5 — 6, 


nawiązują do prowadzonych obecnie prac, zmierza- 
jących do ustalenia nowego standartu mieszkań. Po- 
winien to być standart, realny pod względem ekono- 
miki budownictwa, a jednocześnie czyniący zadość 
podstawowym potrzebom kulturamym człowieka. 


Drogownictwo. Red. i adm.: Warszawa, ul. Górno- 
śląska 22, Cena num. 100 zł. 

Rok II (1947), Nr 9 — 10 (wrzesień — paździer- 
nik) Inż. A. Gajkowicz. Techniką amerykańska budo- 
wy nawierzchni z betonu cemsntowego i betonu bitu- 
micznego. 


Gospodarka Wodna. Red. i adm.: Warszawa, ul. No- 
bla 9. Cena num. 140 zł. 

Rok VII (1947). Nr 4 (lipiec — sierpień). Prof. inż. 
Cz. Zakaszewski. Krajobraz w budownictwie wod- 


nym. — Inż. T. Tillinger. Rola piękna w gospodarce 
wodnej, — Inż. A. Riedel. Nasze drogi wodne śród- 
lądowe — wczoraj, dziś i jutro. — Mgr P. Małek, Ro- 


la i znaczenie Odry w gospodarce Niemiec į obecnie. 


Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Red. i sdm.: War- 
szawa, ul. Koszykowa 81. Cena num. 70 zł. 

Rok XXI (1947) Nr 9 (wrzesień). Dr inż. BŁ Ro- 
ga. Zagadnienie rozbudowy gazownictwa i koksow- 
niotwa w Polsce, — Prof. inż. I. Piotrowski. Zjawi- 
ska korozji w podziemnych przewodach rurowych. — 
Inż. J. Kozłowski. Woda jako surowiec przemysłowy.— 
Inż. H. Janczewski. Rola kanałów w powstaniu war- 
szawskim, 


Przegląd Geodezyjny. Red. i adm.: Warszawa, ul. 
Mickiewicza 18. Cena num. 60 zł. 

Rok III (1947), Nr 8 (sierpień). Inż. J. Sawicki. 
Jakie kształty sieci triangulacyjnej oraz jakie meto- 
dy jej wykonania należałoby zastosować w Polsce? — 
Miern. przys. K. Rżewski, Przyszłość zawodu mier- 
niczego na tle nowej organizacji szkolnictwa. 


Przemysł Włókienniczy. Organ Centralnego Zarzą- 
du Przemysłu Włókienniczego. Miesięcznik. 
i adm.: Naukowo-Badawczy Instytut Włókiennictwa, 
Łódź, ul. Gdańska 91. Cena num. 100 zł. 

. Rok I (1947). Nr 6 — 7 (czerwiec — lipiec). Inż. 
Cz. Bąbiński, Z zagadnień planowania w przemyśle 
włókienniczym. — Mgr T. C. Peche. Światowy rynek 
wełniany w okresie wojny. — Mgr M. F. Krasnodęb- 
ski. Badania chemiczne nad jedwabiem natumalnym.-— 
Dr M. Dominikiewicz. Nowe podstawy chemii barw- 
ników. — Kronika. 


Teczka rysunków rzutowych. Fr. Oberi N. Kon- 
werski, przy współudziale msra K, Appelta. Nakła- 
dem Instytutu Rzemieślniczo - Przemysłowego w Po- 
znaniu. 1947. Cena 180 zł. 

Wymieniona w nagłówku teczka zawiera 50 od- 
dzielnych arkuszy z nader pomysłowo, umiejętnie i z 
wielką starannością dobranymi, a równocześnie wzo- 
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rowo wykonanymi rysunkami, tudzież odpowiednimi 
objaśnieniami, przykładami i ćwiczeniami (rodzaje i 
zastosowanie. linii zasady rzutowania i wymiarowa- 
nia, kreślenie w podzialłce, rysowanie i wymiarowa- 
nie według opisu, czytanie rysunku, kreślenie z wy- 
obraźni, szkicowanie rzutów z rysunków. perspekty- 
wicznych, przekroje, półprzekroje, przekroje z prze- 

Wydawnictwo to może oddać cuże usługi pra- 
nikanżem, szkicowanie modeli, oznaczanie obróbki itd.). 
cownikom przemysłu i rzemiosła, uczącym się zasad 
rysunków technicznych, czy gdy chodzić będzie o 
szkice odręczne, z uchwyceniem proporcji kształtów, 


„CZy też o rysunki konstrukcyjne, z dokładnym zacho- 


waniem wymiarów, 


Gospodarka Planowa. Red.: Warszawa, ul. Senac- 
ka 3. Adm.: Warszawa, ul. Daszyrskiego 18. Cena 
num. 70 zł. 

Rok II (1947) Nr 16. H. Greniewski, Z logiki i 
metodologii planowania. — H. 2. Wywóz wyrobów 
hutniczych i artykułów chemicznych w lipcu 1947 r — 
Dodatek: Przegląd Bibliograficzny Czasopism Go- 
spodarczych (za czerwiec 1947 r.) — Nr 17. P. Luty. 
Przed nowym rokiem gospodarczym. P.  Sulmicki. 
Pian finansowy w planie gospodarczym. A. Stam. 
Odbudowa hutnictwa żelaznego w letach 1945/46 (ar- 
tykuł ten został opracowany na podstawie publikacji 
pt. „Sprawozdanie Centralnego Zarządu Przemysłu 
Hutniczego za lata 1945/46“). 


Życie Gospodarcze. Red. i adm.: Katowice, ul. 3 Ma- 
ja 23. Cena num, od 75 zł. do 200 zł, 

Rok II (1947). Nr 12 — 13. Prof. K. Bohdanowicz. 
Zasoby i bogactwa Polski. St. Kantor. Gaspodarka pry- 
watna na Dolnym Śląsku. Dr St. Kipta. Polska świa- 
towym dostawcą cynku i ołowiu, — Nr 14 — 15. Dr 
E. Rose. O przyszły parytet złotego. Mgr W. Keller. 
Niemiecka gospodarka finansowa w czasie drugiej 
wojny światowej. T. Orlewicz. Aktualna sytuacja go- 
spodiarcza Francji. Dr S. Różycki, Zagadnienie węgla 
wie Francji. St. Kotyński. Trudności gospodarcze 
Szwecji. Inż. B. Tittenbrun. Opłacalność energii ato- 
mowej. — Nr 16. Inż. H. Sobański. Trzeci Zjazd Prze- 
mysłowy Ziem Odzyskanych. Br. Mine. Problematyka 
planu inwestycyjnego ma rok 1948. Dr M. Orłowski. 
Poziom stabilizacji złotego. Dr St. Kipta. Pochwała 
cementu. — Nr 16a. Numer specjalny, poświę- 
cony gospodarstwu Ziem Odzyskanych. 
Prof. dr inż: J. Zwierzycki. Bogactwa mineralne Ziem 
Odzyskanych. Inż. K. Tyszka. Odbudowa miast na Zie- 
miach Odzyskanych. Inż. T. Gede, Zagadnienia prze- 
mysłowe na Ziemiach Odzyskanych, Inż. Wł. Ney. 
Gospodarka energetyczna na Ziemiach Odzyskanych. 
Inż. E. Zając. Przemysł węglowy na Ziemiach Odzys- 
kanych. H. Werner, Hutniczy przemysł żelazny na 
Ziemiach Zachodnich. Inż. St. Żukowski. Przemysł 
metalowy na Ziemiach Odzyskanych, Inż. T. Żarnecki. - 
Perspektywy rozwoju przemyslu  e!ektrotechniczne- 
go na Ziemiach Odzyskanych. Prof. inż. A. Zmaczyń- 
ski. Przemysł chemiczny na Żiemiach Odzyskamych-— 
Nr 17, J. Werner. Po trzecim Zjeździe Przemysłowym 
Ziem Odzyskanych.Dr W. Fajaus. W sprawie kursu 
złotego. Cz. Buschke. Domy towarowe mogą być tyl- 
ko państwowe. J. Dominko. Spółdzielcze domy towa- 
rowe. Prof. Z. Judycki. Planowanie gospodarcze w 
przedsiębiorstwie — Nr 18. Dr B. Paruzal. Proble- 
my portowe Szczecina. K. Okuilicz. W sprawie pary- 
tetu złotego. St. Kotyński. Targi św. Eryka, St. Soko- 
łowski. Przewrót w dolinie Tennessee. E. Czechowicz. 
Złom podstawą wytwórczości stali. Zb. Lutosławski. 
VIII Kongres Naukowej Organizacji w Sztokholmie. 


Nr 8 


Rachunkowość — Podatki. Miesięcznik. Wyd. 
Spółdzielnia Wydawnicza „Życie Gospodarcze“. Reda- 
ktor: Kazimierz Sowia. Red.: Kraków, ul. Grottgera 
boczna 9. Adm.: Katowice, ul. 3 Maja 23. Cena 
num, 75 zł, 


Rok I (1947). Nr 1 — 2 (lipiec — sierpień). Re- 
dakcja, Na drogę. — E. Szyr. Wstęp. — K. Sowa. Ksie- 
gowość, rachunkowość czy buchałteria? — St. Woj- 
ciechowski. Dlaczego jednolity plan kont? — Mgr Br. 
Blass. Zagadnienie amortyzacji majatku stałego. — 
Mgr K. A. Kozłowski. Trias kosztów. — Inż. R. Rejs. 
Planowia gospodarka finansowa w przemyśle —. Fr. 
Kielan. Kontrola funduszu udziałowego w spółdziel- 
niach. — Dr St. Bolland, Kodyfikacja prawa podat- 
kowego. — Vademecum podatkowe. — Okólniki 
Mimisterstwa Skarbu, — Ze Stowarzyszenia Księgo- 
wych w Polsce. — To i owo — z kraju į zagranicy. — 
Z praktyki — dla praktyki. -— Okruchy bibliogra- 
ficzne, i 


Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. Red. 
i adm.: Narodowy Bank Polski, Wydział Ekonomiczny, 
Warszawa, ul. Fredry 6. Pren. kwant. 180: zł, 


Rok III (1947). Nr 1 (styczeń). Dr St. Perczyński. 
Przegląd rynków zagranicznych. Dr J. Świdrowski. 
Międzynarodowy system pieniężny i międzynaredowy 
bank centralny. — Nr 2 (luty). Dr J. Świdrowski. Go- 
4podarka planowa a polityka pieniężna. — Nr 3 (ma- 
rzec), Prof. dr St. Rozmaryn. O nowe pojęcie polskie- 
go systemu skarbowego. Dr Z. Pirożyński. Pojęcie sy- 
stemu finansowego. Dr M. Orłowski. Finansowanie 
eksportu w Stanach Zjednoczonych. — Nr 4 (kwie- 
cień). Mgr A. Cegielski. Zagadnienie środków obroto- 
wych w sektorze państwowym, Dr M. Orłowski. Rola 
banków handlowych w sfinansowaniu potrzeb wojen- 
nych Stanów Zjednoczonych. — Nr 5 (maj), Prze- 
mówienie budżetowe ministra skarbu K. Dabrow- 
skiego, wygłoszone w Sejmie Ustawodawczym w 
dniu 15. IV. 1947 r. Mgr P. Czartoryski. Zagadnienie 
zrównoważenia budżetu we Francji. Mgr M. Kuchar- 
ski. Gospodarcze przesłanki informacji kredytowych. 
Mgr A. Cegielski. Zagadnienia pieniężne w 1946 r. 
Mgr Z. Pirożyński. Perspektywy gospodarki budżeto- 
wej w 1947 r. — Nr 6 (czerwiec). Mgr P. Czartoryski, 
Międzynarodowy Bank Odbudowy į Rozwoju. Dr Z. 
Karpiński. Struktura bankowości i kredytu w Sta- 
nach Zjednoczonych. Inż. J. Rumler. Czechosłowacka 
gospodarka pieniężna na początku 1947 r. (Struktura 
bankowości.). Dr K. M. Weber, Stosunek Czechosło- 
waąckiego Banku Narodowego do pozostałej bankowo- 
ści (artykuły inż. Rumlera i dra Webera zostały prze- 
tłumaczone z języka czeskiego). K. Niemski. Zysk bi- 
lansowy (Z teorii i techniki księgowości przedsię- 
biorstw.). — Nr 7 (lipiec). Mgr R. Seidler. Amerykań- 
ski bilans płatniczy w 1946 r. Dr K. Secomski, Za- 
gadmienie przymusowych oszczędności. J. Wojnar. 
Dwie konwersje monetamme (Dania i Norwegia), K. 
Niemski. Centrala finansowa spółdzielczości polskiej— 
Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w świetle rocznej 
działalności. — Nr 8 (sierpień). Zb. Augustowski. 
Finansowanie obrotu towarowego zagranicą. — Mgr 
A. Cegielski. Znaczenie gospodarcze bilatów skarbo- 
wych. — L. Kostowski. Rola Narodowego Banku Pol- 
skiego w państwowym systemie finbnsowym. 


W czasie (w 1945 r. i 1946 r.), gdy „Wiadomości 
Narodowego Banku Polskiego* były u nas jedynym 
pisnem gospodarczym, musiały one — z natury rze- 
czy — uwzględniać w swym materiale redakcyjnym 
również į zagadnienia ogólno - ekonomiczne, Obecnie 
(od N-ru 1 z 1947 r. począwszy), w związku z coraz 
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to większym rozwojem krajowego czeasopiśmiennic- 
twa gospotlarczego i komiecznością jego specjalizacji, 
Redakcja „Wiadomości Narodowego Banku Poiskiego* 
(po spełnieniu swego zadania w okresie przejściowym), 
celem uniknięcia zbędnego współzawodnictwa i roz- 
praszania nielicznych piór naukowców i publicystów 
gospodarczych, postanowiła poświęcać łamy swego 
pisma wyłącznie tylko sprawom polityki kredytowej 
i pieniężnej. 

Pismo to, skupiające wokół siebie najwybitniej- 
sze — w odnośnej dziedzinie — siły fachowe w Pol- 
sce, redagowane jest przez Komitet, któremu prze- 
wodniczy Naczelny Dyrektor Narodowego Banku Pol- 
skiego — dr Witold Trąmpczyński. Redaktorem głów- 
nym „Wiadomości“ jest prof. dr Mirosław Orłowski. 
Na treść każdego ich numeru składają się wymienio- 
ne niżej (przeważnie stałe) rubryki: 1) Sytuacja eko-- 
namiczna Polski (w przedostatnim miesiącu). 2) Z 
bieżących zagadnień gospodarczych. 3) Dział artykuło- 
wy. 4) Przegląd ustawodawstwa. 

Poziom prac, ogłaszanych w — ukazujących się z 
wielką regularnością — „Wiadomościach Narodowe- 
go Banku Polskiego", jest b. wysoki. 


Bank Gospodarstwa Krajowego. Przegląd Kwar- 
talny. Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 1. 

Rok XVI (1947). Nr 1 (marzec). Przemysł węglo- 
wy w Polsce. — Przegląd sytuacji gospedarczej (Cha- 
rakterystyka ogólna. Rynek pieniężny. Przemysł, Rol- 
nictwo. Obrót towarowy. Komunikacja. Statystyka.). 

Dział pt. „Statystyka“ zawiera dane, dotyczące 
produkcji ważniejszych artykułów przemysłowych w 
Polsce (statystyką tą objęte są tylko zakłady, podle- 
gające centralnym zarządom przemysłu), kierunków 
handlu zagranicznego Polski, ruchu statków w portach 
Gdynia i Gdańsk, obrotu towarowego morskiego w 
portach Gdynia i Gdańsk, dochodów i wydatków bu- 
dżetowych i miesięcznego wskaźnika cen wolnorynko- 
wych w Warszawie, i 


Prace Instytutu Gospodarstwa Narodowego. Ko- 
mitet redakcyjny: J. Rudziński, dr W, Hagemejer 
i dr J. Zagórski. Warszawa, ul. Krakowskie Przed- 
mieście 46/48. 

Rok I (1947 r.), Nr 1 (kwiecień) J. Nowicki. 
Kształtowanie się cen artykułów, sprzedawanych i na- 
bywanych przez rolnika. — A. Chlebowczyk. Usługi 
kolei państwowych w Polsce. — Streszczenia w ję- 
zyku angielskim. 


Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Narodowego. 
Komitet redakcyjny: J. Rudziński, dr W. Hagemejer 
i dr J. Zagórski. Warszawa, ul. Krakowskie Przed- 
mieście 45/46. 

Rok II (1947). Nr 5 (sierpień), Położenie go- 
spodarcze Polski w 1946 r. Dr W. Hagemejer. 


Przegląd ogólny. — W. Fischer. Rynek pieniężny w 
Polsce. — Mgr W. Iwaszkiewicz, Zatrudnienie i wy- 


płaty w 1946 r. — A. Cieślakówna. Ceny. — Mgr T. 
Witt. Obrót zagramiczny Polski w 1946 r. —Dr W. 
Hagemejer. General survey. 


Ogólnopolski Informator Przemysłu Miejscowe- 
go. Miesięcznik: Wyd.: Ministerstwo Przemysłu i Han- 
dlu (Departament Przemysłu Miejscowego). Redaguje: 
Komitet redakcyjny. Red. i adm.: Katowice, Gmach 
Urzędu Wojewódzkiego, pokój 375, Cena num, 50 zł. 
Rok II (1947). Nr 5 (wrzesień). Inż. H. Golański. Przed 
III Zjazdem Przemysłowym Ziem Odzyskanych. — 
L. Borkowicz. Problemy portu szczecińskiego. — 
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M. Rudnik. Udział przemysłu miejscowego w odbudo- 
wie gospodarczej Ziem Odzyskanych. — W. Mikołaj- 
ski. Ćwierć miliarda złotych na inwestycje państwo- 
wego przemysłu mięjscowego w 1948 r. — Inż. mgr 
P. Zaremba. Gospodarczy rozwój Szczecina. — Mer 
A. Kupiec. Zapomniane bogactwa Ziem Odzyskanych. 
E. Balcer. Oszczędzajmy metale kolorowe. * 


Myśl Współczesna. Red.: Łódź, ul. Piotrkowska 86. 
Adm: Warszawa, Al. 3 Maja 36. Cena num. 75 zł, 
wzgl, 100 zł. 

Rok 1947. Nr 6 (czerwiec). Zeszyt, poświęcony cał- 
kowicie Czechosłowacji, zawierający wyłącznie arty- 
kuły autorów czechosłowackich. Pragnie on ułatwić 
polskiemu czytelnikowi poznanie obecnej sytuacji 
politycznej Czechosłowacji, jej problemów kultural- 
nych i gospodarczych tudzież jej możliwości rozwo- 
jowych. Ramy te przekracza tylko —- skądinąd zresztą 
wysoce interesująca — praca pt. „O niektórych filo- 
zoficznych problemach dzisiejszej fizyki“, pióra 
prof. dra A. Kolmana, który wykazuje — między in- 
nymi — iż wszystkie poglądy Lenina na przestrzeń 
i czas, jak również rozwinięta, przez tegoż w dziele 
pt. „Materializm i empiriokrytycyzm*  dialektyczno- 
materialistyczna teoria pojęcia przyczyrowości w przy- 
rodzie i jeszcze niektóre inne jego tezy, zastały przez 
współczesną fizykę w zupełności potwierdzone. — 
Nr 7 — 8 (lipiec — sierpień). Numer ten przynosi: 
dwie b. wartościowe i ciekawe prace (E. Strzeleckiego 
i I. Epszteina) o zmarłym w 1941 r. wielkim uczonym 
polskim (socjologu, ekonomiście, tecietyku materia- 
lizmu historycznego) i działaczu społecznym — Ludwi- 
ku Krzywickim, przystępnie (dla inteligentnych 
„laików“ w danych gałęziach wiedzy napisaną) i praw- 
dziwie zajmującą rozprawkę dra St. Jaśkowskiego 
(prof. U. M. K.) pt. „Zagadnienia logiczne a mate- 
matyka* (którą również i „zawodowy* matematyk czy 
filozof chętnie przeczyta), specjalnie dla „Myśli Współ- 
czesnej* przez belgijskiego uczonego, prof. G. Hoste- 
lota, opracowany artykuł pt. „Metodologia naukowego 
badania czynności ludzkich“, kroniki: ekonomiczną, ju- 
gosłowiańską, radziecką, angielską (przekład odpo- 
wiedzi prof. J. B. S. Haldane'a na ankietę na temat: 
„Dlaczego jestem materialista“), naukową (artykuł 
prof. U. Ł. dra Z. Szymanowskiego pt. „Planowanie 
w dziedzinie badawczej działalności naukowej”) i lite- 
racką oraz recenzje, 

Trzy ostatnie zeszyty „Myśli Współczesnej”, których 
treść podaliśmy wyżej, rzetelnie wzbogacają bardzo 
poważny już dorobek naukowo - kulturalny tego, 
nader żywo i interesująco —. przez zespół profesorów 
Uniwersytetu Łódzkiego — redagowanego i na jednym 
z czołowych miejsc wśród polskich wydawnictw pe- 
riodycznych stojącego, miesięcznika. 

Bibliotekarz. Red. i adm.: Warszawa, ul. Koszyko- 
wa 26. Cena num. 25 zł. 

Rocznik XIV (1947). Nr 5 — 6 (maj — czerwiec). 
A, Birkenmajer. Międzynarodowe obrady .biblioteka- 
rzy w Osło. — T. Laskiewicz. Z zagadnień bibiliotek 
technicznych (przygotowanie bibliciekarzy): — M. Du- 
najówna. Otwarcie Biblioteki Uniwersyteckej w To- 
runiu, — Nr 7—8 (lipiec — sierpień), Z. Rodziewicz. 
Co czyta wieś. — W zeszycie tym znajdujemy m. in. 
notatkę, iż w I. kwartale 1947 r. wydano w Polsce 
871 książek i broszur, ogólnej objętości blisko 100.000 
str., przy czym średnia objętość tomu wynosiła 112 str. 


Wiadomości PKN. Organ urzędowy Polskiego Ko- 
mitetu Normalizacyjnego przy Prezydium Rady Mi- 
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nistrów. Wyd.: Polski Komitet Normalizacyjny przy 
Prezydium Rady Ministrów. Redaktor naczelny: 
inż. Edmund Oska. Red. i adm.. Warszawa, ui. Mł. Ju- 
gosłowiańskiej 2/4. Cena num. pojed. 200 zł. 

Rok XV (1947). Nr 1 (lipiec). Redakcja, Słowo wstęp- 
ne. — Inż., Z. Rytel. Systematyka w normalizacji. — 
Inż. J. Oderfeld, Normy na użytek codzienny. — 
J. Od. Nowe kierunki w normalizacji międzynanodo- 
wej. — Projekty norm. — Prace komisji PKN. - 
Dział urzędowy PKN. 

Wznowione w lipcu br, przez Polski Komitet 
Normalizacyjny——po siedmioletniej przymusowej przer- 
wie — wydawnictwo pt. „Wiadomości PKN“ posiada 
pewien swoisty charakter, wynikający z — całkiem 
planowo zresztą przez Redakcję tego czasopisma 
ustalonej —  „wąskości* zakresu pcruszanych w nim 
techniczno - ekonomicznych zagadnień, tudzież ze 
swego rodzaju „samowystarczalności" treści. Owa 
„wąskość" zakresu zagadnień powoduje ograniczanie 
sięw omawianym tu organie PKN do problemów, do 
tyczących wyłącznie normalizacji, a „samowysitarczal- 
ność“ treści — do podawania w „Wiadomościach 
PKN* jedynie tylko tego, co w ramach PKN jest 
opracowywane (lub co będzie opracowane) i do wska- 
zywania co należy przedsięwziąć aby rezultat tych 
prac był pomyślny. 

W odróżnieniu od przedwojennych „Wiadomości 
PKN* pismo to, prócz działu, poświęconego normom 
oraz działu urzędowego, przynoszącego informacje 
o pracach licznych specjalnych Komisji PKN, zawiera 
obecnie również dział artykułów programowych 
i dyskusyjnych, na tematy, związane z normalizacją 
w ogóle, a z ogłaszanymi w „Wiadomościach PKN“ 
projektami norm, przede wszystkim. Jest to nowość 
o  doniosłym znaczeniu, albowiem drobiazgowo 
i wszechstronnie przeprowadzone dyskusje nad po- 
szczególnymi projektami norm i poddawamie tych 
projektów — na łamach „Wiadomości PKN* — po- 
wszechnej, wnikliwej krytyce, przyczynią się niewąt- 
pliwie w wielkiej mierze do tego, by normy owe Zo- 
stały opracowane pod każdym względem wzorowo. 
Staną się one wówczas rzeczywistym aktem umowy 
społecznej į — jako dźwignia postępu kulturalnego 
i gospodarczego — dobrem narodowym. 


Wiadomości Urzędu Patentowego. Red. i adm.: 
Warszawa, Al. Niepodległości 188/192, Cena num. 50 zł. 
Rok XXIII (1947). Nr 5 (maj). Ustawy, rozporządze- 
nia, komunikaty. Rzecznicy patentowi (wpis na listę). 
Lista rzeczników patentowych. Patenty na wynalazki. 
Firmie A/S SmelHemetoden (Oslo, Norwegia) udzie- 
łony został patent Nr 33285 na sposób wytwarzania 
metali i stopów metalowych w piecach indukcyjnych. 
Nr 6 (czerwiec). Ustawy, rozporządzenia, komunikaty. 
(tymczasowe zastępstwo), Pa- 
tenty na wynalazki. Firmie Aktiebolaget Kanthal 
(Halstahammar, Szwecja) udzielony zcstał patent 
Nr 33300 na stop odporny na działenie ciepła w wy- 
sakich temperaturach oraz sposób wytwarzania g0-— 
Nr 7—8 (lipiec — sierpień), Ustawy, rozporządzenia, 
komunikaty., Urzad Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej podaje do wiadomości, że przedłużenie okresu 
trwania patentów na wynalazki į wzorów użytkowych, 
które w czasie i nia skutek wojny i okupacji nie mo- 
sły być normalnie wykonywane, nie jest zamierzone. 
Patenty na wynalazki. Aleksandrowi Malkomaskiemu ` 
(Katowice) udzielony został patent Nr 33320 na wal- 
carkę, a firmie Inland Steel Company (Chicago) pa- 
tent Nr 33322 na stal stopową, zawierającą ołów oraz 
jeden lub kilka metali zwiększających wytrzymałość. 
J. Chmielowski 
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Trzeci Zjazd Przemysłowy Ziem Odzyskanych, 
który odbył się w Szczecinie w dniach 7 —9 wrześ- 
nia br. rozpoczęła na Wałach Chrobrego defilada 
przeszło 12.000 wychowanków szkół przysposobienia 
przemysłowego z caiłago kraju, odebrana przez delega- 
tów Rządu, z premierem J. Cyrankiewiczem na czele. 

Po zakończeniu defilady zebrało się w gmachu 
Muzeum Morskiego plenum III Zjazdu. Otworzył go 
przewodniczący, wiceminister inż. B. Rumiński, pod- 
kreślając w swym krótkim przemówieniu specjalny 
charakter j znaczenie Zjazdów Przemysłowych Ziem 
Odzyskanych, Po powołamiu prezydium Ziazdu, w któ- 
rego skład weszło kilkudziesięciu wyróżnionych ro- 
botników, przemówił gospodarz — wojewoda szcze- 
ciński płk. Borkowicz. 

Z kolei wygłosili przemówienia czołowi robotnicy 
przemysłu Ziem Odzyskanych: górnik Pstrowski z kop. 


„Jadwiga“, hutnik Kolasiński z huty „Zabrze“ jį ro- 
botnica Leończuk z Zielonej Góry, 
Następnie zabrał głos delegat Czechosłowacji, 


prezes Hromodko, podnosząc w serdecznych słowach 
rozwój przyjaznych sąsiedzkich stosunków czesko- 
polskich, będących gwarancją rozwoju gospodarczego 
i bezpieczeństwa obydwu państw. 

Po mowach powitalnych przemawiali: premier 
J. Cyrankiewicz i wicepremier W. Gomułka, oświe- 
tlając stanowisko Polski wobec ogólnoświatowej poli- 
tyki. Referaty wygłosili: minister A. Rapacki, wice- 
minister E. Szyr i przewodniczący KCZZ Wł, Sokorski. 

Wszystkie przemówienia uwypuklały dokonanie 
w Polsce — a szczególnie na Ziemiach Odzyskanych — 
ogromnego wysiłku organizacyjno - twórczego, uwień- 
czonego osiągnięciami, które dają rękojmię dalszych 
pomyślnych wyników. 

Pierwszy Zjazd w Jeleniej Górze (w dniach 27-—29 
sierpnia 1945 r.) zajmował się problemem opracowania 
wytycznych, dotyczących odbudowy i uruchomienia 
setek zniszczonych zakładów na Ziemiach Odzyska- 
nych, 

Drugi Zjazd — we Wrocławiu (w dniach 13—15 
października 1946 r.) zbilansował osiągnięcia i posta- 
wił zadanie podwyższenia produkcji o 50% w ciągu 
1 roku oraz masowiego szkolenia przemysłowego mło- 
docianych. 

Trzeci Zjazd — w Szczecinie (w dniach 7—9 wrze- 
śnia 1947 r.) podsumował wyniki pracy niespełna roku 
i stwierdził wykonanie zamierzeń z nadwyżką, zarów- 
no w dziedzinie produkcji, jak i zatrudnienia oraz 
szkolenia zawodowego. 

Ogólny wskaźnik produkcji, gdy przyjmiemy ma- 
rzec 1946 r. za 100%, wzrósł w czerwcu 1947 r. do 
przeszło 200%, a procentowy udział przemysłu Ziem 
Odzyskanych w tym samym okresie z 11,3% do 21,9%. 
Liczba czynnych zakładów na Ziemiach Odzyskanych 
wynosi 1215 i stanowi 35% ogólnokrajowej liczby 
czynnych zakładów. 

Zatrudnienie w zakładach przemysłowych na Zie- 
miach Odzyskanych wyraża się w czerwcu br. liczbą 
304.395 osób (w tym 279.387 Polaków), w stosunku do 
231.069 osób (w tym 195.504 Polaków) w sierpniu ub. r. 
Warost ogólnego zatrudnienia przekracza 30%, podczas 
gdy zatrudnienie Niemców spadło z 80% w sierpniu 
1945 r, poprzez 11% w sierpniu 1946 r, do 7% 
w sierpniu br, Stan zatrudnienia w przemyśle Ziem 
Odzyskanych stanowi dziś 29% ogólnej liczby zatru- 
dnionych w zakładach przemysłowych w Polsce. 

Zagadnienia, opracowane przez Zjazd w Szcze- 
cinie, to: i 


1) żegluga na Odrze, dostosowana do wymogów 
i potrzeb rozwijającego się przemysłu Ziem 
Odzyskanych, tudzież — z uwagi na umowę 
z Czechosłowacją — zagadnienia transportowe 
ma tle perspektywy planu budowy kanału 
Odra — Dunaj; 

2) zaplecze gospodarcze portów merskich; 

3) zagadnienia morskie handel i eksport. 

Drugi dzień Zjazdu poświęcony był pracom w 7 

komisjach, . 

1) Komisja planowania zajmowała się udziałem 
przemysłu Ziem Odzyskanych w planie 3-let- 
mim, lokalizacją przemysłu na Ziemiach Odzy- 
skanych oraz ich rozwojem gospodarczym. 

2) Komisja ególno-przemysłowa omawiałą zagad- 
nienia, dotyczące podniesienia rentowności rol- 
mictwa i poprawę bytu pracowników na Zie- 
miach Odzyskanych. 

3) Komisja handlu zagranicznego rozpatrywała 
możliwości eksportowe ji tranzytowe Ziem Od- 
zyskanych, zagadnienie portu szczecińskiego 
pod względem jego możliwości przeładunko- 
wych i odciążenia innych portów, ośrodka tran- 
zytowego północ-południe į rentowności. 

4) Komisja przemysłowo - morska miała na celu 
opracowanie wytycznych dla witpółdziałania 
przemysłu przy odbudowie portów, dalszego 
rozwoju przemysłów przetwórczych i stocznio- 
wych oraz huty żelaza „Szczecin*, 

5) Komisja budownictwa opracowywiała kwestie 
masowego budownictwa mieszkaniowego i prze- 
mysłowiego na Ziemiach Odzyskanych. 

6) Komisja handlu krajowego omawiała zagad- 
nienia handlu państwowego, spółdzielczego 
i prywatnego, i 

7) Komisja szkolenia przemysłowego miała za 
przedmiot swych obrad sprawę masowego szko- 
lenia zawodowego i kierownictwa tych kadr. 

Łącznie wygłoszono i przedyskutowano na komi- 
sjach 49 referatów, 

W 3-cim dniu Zjazdu przewodniczący komisyj 
złożył na plenum sprawozdanie z przebiegu prac 
w komisjach i odczytał powzięte na nich uchwały 
i wnioski, j 

Z kolei zabrał głos minister przemysłu j handlu 
H. Minc, który w przemówieniu swym podkreślił 
osiągnięte wyniki i postawił nowe zadania na najbliż- 
szą przyszłość w postaci obiektów sztandarowych, a 
mianowicie: 

1) Rozwój portu w Szczecinie w skali nowoczes- 

nych potrzeb, 

2) Uprzemysłowienie wielkiego Szczecina przez 
rozwój przemysłu stoczniowego i przetwór- 
czego tudzież kombinatu „Stołczyn”. 

3) Rozwój przemysłowy į gospodarczy Ziemi. Ma~ 
zurskiej. 

Zadania na dalszą przyszłość — to budowa: 

1) nowej huty na 1 milion ton stali surowej rocz- 
nie nad kanałem Gliwickim, 

2) siłowni 300 MW w Miechowicach, 

3) kopalni Gigant koło Bytomia, o wydobyciu 
3 mil. ton węgla rocznie, 

4) kopalni rudy miedzionośnej i fabryki kwasu 
siarkowego w Bolesławcu. 

Po przemówieniu ministra H. Minca, przewodni- 

czący dokonał zamknięcia Zjazdu, 
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Trzeci Zjazd Przemysłowy Ziem Odzyskanych 
w Szczecinie zamyka dwuletni okres poiężnych zma- 
gań o szybkie uruchomienie przemysłu, o masowe 
przesiedlenie robotników i pracowników na. Ziemie 
Odzyskane, o błyskawiczne — w skali historycznej —- 
dokonanie scalenia gospodarki Ziem Odzyskanych 
z resztą kraju. Fakty i liczby stwierdzają wybitne 0- 
siągnięcia tego pierwszego etapu. 

Na nowym etapie czeka nas jeszcze trudniejsze 
i poważniejsze zadanie: realizacja zamierzeń długofa- 
lowych, które przekształcą Polskę w kraj przemysło- 
wo-rolniczo-morski. 


Dostawy złomu hutniczege w 1947 r. Gdy przyj- 
miemy wskaźnik przeciętnej miesięcznej dostawy 
złomu w 1946 r. za 100, dostawy w bieżącym roku 
kształtowały się następująco: styczeń —- 59, luty — 52, 
marzec — 81, kwiecień — 113, maj — 120, czerwiec — 
128, lipiec — 144, Spadek dostaw w pierwszych 3 mie- 
siącach br. tłumaczy wyjątkowo ostra zima i tru- 
dmości transportowe, 

Mimo niedostatecznego zaopatrzenia w materiały 
i-unządzenia techniczne, niezbędne do cięcia złomu, 
dostawy w następnych miesiącach przekraczają wskaź- 
nik z ub, r., osiągając w lipcu br. rekordową liczbę 
przeszło 60.000 ton samego tylko złcmu hutniczego. 


Produkcja cyny w Indonezji. Indonezja, poza Ma- 
lajami, jest najpoważniejszym dostawcą cyny na świa- 
towym rynku. Produkcja cyny w Indonezji stale wzra- 
sta, wykazując w 1947 r. (styczeń —- maj) 6.204 tony, 
w porównaniu do 2.452 tom, analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Pomimo stałej zwyżki, wytwónczość cyny 
nie osiągnęła jeszcze przedwojennego poziomu. 
Dalsza odbudowa zdolności produkcyjnej kopalń i hut 
cyny jest warunkiem normalizacji w zaspokojeniu 
potrzeb światowego rynku. 


Wytwórczość metali nieżelaznych we Francji w 
kwietniu i maju br. 


| Wytwórczość w t |Półfabrykaty w t 


Metal PRS 
Kwiecień | Maj Kwiecień | Maj 
Aluminium 165 193 399 368 
Miedź .| 12647 11 152 1074 7005 
Ołów 2 720 2561 2127 2262 | 
Cyna 821 884 118 152 
Cynk 9 737 10 776. 4 424 4582 
Inne . 254 355 |. 12 12 
Razem 26 344 25 921 14 854 14381 


Zaopatrzenie belgijskiego hutnictwa w rudę że- 


lazną. Belgijskie hutnictwo żelaza opiera się na ru- 
dach importowanych. Przed wojną Belgia sprowadzała 
rocznie ok. 6.500.000 ton niskoprocentowych rud fran- 
cuskich jį ok. 300.000 ton wysokoprocentowej rudy 
szwedzkiej. Po wojnie ogólna ciężka sytuacja węglo- 
wä w Europie sbowodowała również znaczne niedo- 
„bory koksu hutniczego w Belgii, narzucając tym sa- 
mym. konieczność stosowania bcgatych rud żelaza 
w.hutnictwie belgijskim, Ponadto, ubogie rudy fran- 
cuskie podrożały ok, 15-krotnie w stosunku do okresu 
przedwojennego, podczas gdy ceny rud szwedzkiich 
zwyżkowały nieznacznie. Te 2 przyczyny, techniczna 
i ekonomiczna, spowodowały zasadnicze przesta- 


wienie zaopatrzenia hutnictwa. belgijskiego na import 


bogatych rud szwedzkich. 
W 1446 r. Belgia, sprowadzając 1.250.000 ton wy- 
sokoprocentowych rud szwędzkich. oraz stosując sze- 
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reg ulepszeń technicznych, osiągneła w ciągu roku 
50% wzrost produkcji, przy 20% wztoście liczby pra- 
cowników. Uzyskane oszczędności w zużyciu koksu 
hutniczego, w porównaniy z okresem przedwojennym, 
wynoszą przeszło 20%. 


Szwedzki import i eksport żelaza oraz stali 


w tonach. 
Rok 1946 | 1947 
Miesiąc Maj [Kwiecień Maj 

Przywóz j 

Żelazo SZ 56 251 40 635 66 505 
Zużycie wewnętrzne 

Żelazo i stal 106 000 91500 ; 107300 
Wywóz 

Ruda żelazna 145000 | 526000 | 590000 

Wytwory z żelaza i 
| i stali A 11 097 12 923 13 504 


Stan zatrudnienia w szwedzkich zakładach hutniczych 
wyraża się obecnie liczbą 31.968 osób, podczas gdy 
w roku ubiegłym wynosił on 32.449 osób. 


Wczasy hutnicze. Wielkie osiągnięcia. w dziedzinie 
odbudowy przemysłu hutniczego i znakomite wyniki 
w dziale produkcji, którymi poszczycić się może pol- 
skie powojenne hutnictwo, zbiegają się z doniosłymi 
zdobyczami w zakresie świadczeń socjalnych na rzecz 
hutnika. f 
Do osiągnięć tych w naszej nuwej rzeczywistości 
społeczno - politycznej należą niewątpliwie równieź 
i wczasy pracownicze, zapewniające wycieńczonemu 
pracą hutnikowi wybornie przygotowany wypoczynek. 
O rozmachu, z jakim hutnictwo przystąpiło do akcji 
wczasów pracowniczych, mówi dwuletni dorobek w tej 
dziedzinie, wyrażający się liczbą 70 demów wypo- 
czynkowych, zorganizowanych w 47 jednostkach ad- 
ministracyjnych, dysponujących 2356 miejscami, które 
mogą zśpewnić wczasy pracownicze 35 tysiącom hut- 
ników w ciągu jednego roku. Wisła, Ustroń, Szczyrk, 


Cygański Las koło Bielska, Zakopane, Rabka, Czor- 
sztym, Jastrzębie-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica- 


Zdrój, Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba, Lądek- 
Zdrój, Głuchołazy, Kianpacz oraz Ustka i Międzyzdroje 
na polskim wybrzeżu — oto miejscowości, w których 
rozmieszczone są domy hutnicze, przy czym Jasitrzę- 
bie-Zdrój į Duszniki-Zdrój są ośrodkami leczniczo- 
wypoczynkowymi, umożliwiającym: — prócz wypo- 
czynku — odbycie kuracji. 


W ośrodku leczniczo - wypoczynkowym w Ja- 
strzębiu-Zdroju leczomę są schorzenia. reumatyczne, 
a w Dusznikach-Zdroju sercowe. Hutnictwo, pragnąc 
zapewnić swym pracownikom jak najlepsze wianunki 
pobytu na wczasach, położyło duży nacisk ma odpo- 
wiednie wyposażenie domów . wypoczynkowych, dają- 
cych hutinikowi maksimum wygód i rozrywek. Domy 
wypoczynkowe hutnicze zaopatrzone zostały w wy- 
godne łóżka sprężynowe z materacami i. poduszkami 
z pierza, bieliznę pościelową i stołową, kompletne 
nakrycia stołowe, biblioteki, czasopisma, gry umysło- 
we, radioodbiorniki, przybory sportowe do sportów 
letnich i zimowych, apteczki, leżaki itd, O rozmia- 
rach wysiłku, włożonego w. domy wypoczynkowe, 
świadczy wysokość wydatków na. wypasażenie domów, 
które łącznie z remontem w 1945 r. wyniosły 661.115 zł., 
w 1946 r. — 16.085.561 zł, a w 1947 r. ponad 
36.000.000 zł. 

Jeżeli weźmie się ponadto pod uwagę. wielkie sta- 
ranią ọ dostarczenie pracownikom zdrowego, obfitego, 
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smacznie pmzyrządzonego i estetycznie podanego po- 
żywienia, stwierdzić należy, że domy wypoczynkowe 
przemysłu hutniczego są prawdziwymi oazami zapew- 
niającymi doskonale zorganizowany wypoczynek. 

Domy wypoczynkowe stoją otwarem przed wszyst- 
kimi hutnikami, z których każdy ma prawo do 14- 
dniowego, a w ośrodkach leczniczo-wypoczynkowych 
do 21-dniowego pobytu na wczasach. Koszt. utrzyma- 
nia ustalony został w br. na 300 zł. dziennie od osolby, 
z czego pracownik pokrywał 54 zł., zakład pracy 63 zł., 
a Fundusz Wczasów Pracowniczych 183 zł. W miejsco- 
wościach nadmorskich oraz w Dusznikach - Zdroju, 
Jastrzębiu-Zdroju i Karpaczu dzienny koszt utrzyma- 
nia wynosił 350 zł. W ośrodkach tych opłata od pra- 
cownikąa wynosiła 100 zł. za każdy dzień pobytu. 

Z wiczasów pracowniczych mogą również korzy- 
stać — w miarę wolnych miejsc — członkowie rodzin 
pracowników za pełną cpłatą 300 zł, wzgl. 350 zł. 

Hutnik docenia dobrodziejstwo. wczasów, © czym 
świadczy udział pracowników hutnictwa we wczasach 
w poszczególnych latach. W 1945 r. skorzystało z wcza- 
sów 4560 osób, z czego 80% stanowili pracownicy, 
resztę zaś członkowie rodzin. pracowników. W 1946 r. 
skorzystały z wczasów 20.142 osoby, w tym 15713 
(79%) pracowników. 

W I. półroczu br. korzystało z wczasów 8141 osób. 
Punktem kuiminacyjnym w nasiłeniu akcji wczasów 
pnacowniczych w br. był miesiąc lipiec, w którym 
uczestniczyło we wczasach 5014 osób. Za pierwsze 
więc 7 miesięcy br. z wypoczynku w domach wczasów 
skorzystało 13.155 osób. Wydatki na utrzymanie kosz- 
tów wypoczynkowych w okresie od stycznia do lipca 
br. wyniosły 54.425.015 zł. Przeciętny koszt wyżywienia 
pracownika wynosił w miesiącu lipcu br. 215 zł, ko- 
szty administracyjne zaś 91 zł, czyli ogółem koszt 
utrzymania jednej osoby na wczasach w lipcu br, wy- 
nosił 306 zł. 

Tak przedstawia się w krótkości dwuletni bilans 
— posiadającej charakter masowy —- akcji wczasów 
pracowniczych w hutnictwie, która prócz wielkich 
walorów profilaktycznych stanowi świetną szkołę 
wychowania obywatelskiego, Na wczasach, w atmo- 
sferze wzajemnego zaufania i przyjaźni, zasiadają 
przy jednym stole dyrektor zakładu pracy, inżynier 
i nobotnik..W domach wypoczynkowych dokonywa się 
zbratanie człowieka z człowiekiem, przyśpieszając 
proces demokratyzacji naszego społeczeństwa. 


Zebranie Komitetu Wykonawczego i Rady Świa- 
towej Konferencji Technicznej (Conférence 
Technique Mondiale) odbyło się w Zurychu 
w dniach 9 — 12 września 1947 r. W zebraniu tym 
uczestniczyli wszyscy członkowie K.emitetu, prócz Chin. 
Pierwsze posiedzenie Rady C. T. M. zgromadziło przed- 
stawicieli 22 państw, 

Obrady Komitetu Wykonawczego i Rady C. T, M. 
posiadały doniosłe znaczenie dla nczwoju Światowej 
Konferencji Technicznej, ich porządek dzienny bo- 
wiem, poza sprawami bieżącymi, obejmował: zagad- 
nienie nowego opracowania statutu, ustalenie pro- 
gramu prac na 1948 r. tudzież terminu, miejsca i pro- 
gramu mastępnego Kongresu Technicznego, przyjęcie 
nowych członków, wybory Komitetu Wykonawczego 
ma najbliższą kadencję oraz sprawy pomocy dla Poli- 
techniki Warszawskiej. 

Delegacja polska, w osobach inż. Al. Gajkowi- 
cza i inż. L. Taniewskiego, uzyskała mocną pozycję na 
forum C. T. M., biorąc bardzo czynny udział w pra- 
cach Komitetu Wykonawczego i Rady. 

Celem nowego opracowania statutu wybrano Ko- 
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misję pod przewodnictwem delegata Polski, z uczest- 
nictwiem przedstawicieli Anglii, Francji i Czecho- 
słowacji. 

W statucie zaznaczomo, że C. T. M, jest organi- 
zacją czasową, któnej zadaniem jest m. in. stworzenie 
Światowej Fedieracji Technicznej oraz propagowanie 
stosowania nowych zdobyczy techniki i nowych źró- 
deł energii dla celów wytwórczych. 

Liczbę przedstawicieli międzynarodowych organi- 
zacji technicznych w Radzie C, T. M, ograniczono do 
10, a w Komitecie Wykonawczym do 3. 

W programie prac na 1948 r. uwzględniono za- 
gadnienia socjalne, związane z postępem techniki. 

Przyjęto zaproszenie Narodowego Komitetu Egip- 
skiego — na przyszły Kongres Techniczny do Kairu, 
wiosną 1949 r., ustalając następujące tematy refe- 
ratów: ` 

1) Źródła energii i surowce na świecie, 

2) Postęp techniczny jako czynnik socjalny. 

3) Gospodarka wodna, paliwa płynne, mieszkania 


robotnicze (zagadnienia, szczególne interesujące 
Egipt). 
Na skutek stanowiska, zajętego przez delegację 


polską, powzięto uchwałę, uzależniającą przyjęcie 
Austrii do C. T. M. od zgody N. O. T., przyznanie 
zaś Włochom miejsca w Komitecie Wykonawczym 
odłożono do następnego posiedzenia Komitetu. Rów- 
nież na wniosek Polski nie przyznano Iranowi miej- 
sca w Komitecie Wykonawczym, rezerwując je dla 
jednego z państw naddunajskich (Jugosłowia, Bułga- 
ria, Rumunia, Węgry). 

Ożywiona działalność delegacji polskiej i silna 
jej pozycja sprawiły, że na wniosek prezydium C, T. 
M., jednomyślnie przyjęty przez Radę, Polska po- 
nownie weszłą w skład Komitetu Wykonawczego, 
ustępując stanowisko :wiceprzewodniczącego Komitetu 
— delegacji czechosłowackiej. 

Na posiedzeniach Komitetu Wykonawczego i Ra- 
dy C. T. M. kilkakrotnie poruszano sprawę Politech- 
niki Warszawskiej, upoważniając ponownie inż, Ho- 
warda (przewodniczącego Angielskiego Komitetu Na- 
rodowego) do pełnienia obowiązków przewodniczące- 
go Komisji Pomocy dla Politechniki Warszawskiej. 

Na wniosek delegacji polskiej uchwalono, że biu- 
letyn C. T. M., poczynając od 1 stycznia 1948 r., bę- 
dzie wydawany przez Generalny Sekretariat C, T. M. 


Z życia Sekcji Walcowniczej Stowarzyszenia In- 

żynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. 

W dniu 12 października br. odbyło się w hucie „Ko- 

ściuszko* zebranie odczytowe Sekcji Walcowmiczej 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 

Hutniczego © następującym. programie: 

1) Powitanie uczestników i zagajenie zebrania przez 
dyr. inż, Kinstlera, 

2) Odczyt inż. Schillaka na temat rozbudowy walcow- 
ni „Demag“. 

3) Zwiedzanie huty. 

4) Odczyt inż, Jaglanza z C. Z. P. H. o badaniu pra- 
cy wialcowni chronome:rażem wg systemu Be- 
deaux. 

5) Odczyt inż. Dąbrowskiego o planowaniu 
tów maszynowych. 

Po każdym referacie wywiązywała sie żywa dy- 
skusja. Poza tym uchwalono wniosek do C, Z. P, H. 
o zorganizowanie kursów szkolenia chronometrażystów 
wg systemu Bedeaux tudzież o popularyzację tej 
metody we wszystkich zakładach pracy C. Z. P., H. 
W zebraniu wzięło udział 102 uczestników. 


remon- 
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PRZEPISY ZNAKOWANIA WYROBÓW HUTNICZYCH 
RR 
Termin zgłaszania uwag i sprzeciwów do H.I.B, 
Gliwice ulica Karola Miarki 12, upływa dnia 
1. XII, 1947 roku. 
Przepisy niniejsze obejmują sposób znakowania wyrobów hutniczych. Przepisy podają trzy sto- 
pnie dokładności oznaczania wywobów hutniczych. 
I Stopień — o najwyższej dokładności 
II — o wyższej s 
lII A — o normalnej R 
I Stopień stosuje się np. do oznaczania stali stopowych konstrukcyjnych do ulepszania 
i do nawęglania, stali specjalnych np. kwasoodpornych, stali węglowych prze- 
znaczonych db ważnych odkuć jak osie wagomowe i in., stali węglowych do spe- 
cjalmych przeznaczeń itp. 
II Stopień stosuje się np. do oznaczania stali szybkotnących, stali narzędziowych, stali wę- 
glowych konstrukcyjnych do mniej ważnych przeznaczeń itp. 
III Stopień stosuje się np. do oznaczania stali węglowych pospolitej jakości (tzw. handlo- 
wej jakości), stali do celów budowlanych itp. 
Stopień dokładności oznaczenia określa obowiązująco Inspekcja Technicznej Kcntroli w zale- 
żności od przeznaczenia danej stali. 
Znaki muszą być wybijane wyraźnie i czytelnie. Szczególnie przed wysyłką materiału z huty 
należy dokładnie sprawdzić jego znakowanie i wszelkie błędy i czytelność poprawić. 
Wilewki przekazywane nia gorąco do dalszej przeróbki nie podlegają znakowaniu. 


I Stopień 
(najwyższej dokładności) 
I.  Wlewki, 
Wlewki znakuje się: 
1. numerem wytopu 
2. numerem kolejnym wlewka lub syfonu. 
Numer kolejny wlewka względnie syfonu umieszcza się pod numerem wytopu. 
Znakuje się 
a) we wlewnicach, lub 
b) bezpośrednio po wyjęciu z wlewnicy. 
Sposób a) Pasek ck. 300X40 mm wycięty z cienkiej blachy odpadkowej ze znakami wy- 
bitymi na jednym jego końcu (patrz wzór 1) zatapia się drugim jego końcem 
w głowie wilewika przed jego zakrzepnięciem. j 


Wzór 1 


300 


40 


Nr syfonu lub wlewka 
Nr wytopu 


Sposób b) Bezpośrednio po wyjęciu wlewka z wlewnicy wybija się znaki na stopie 
wlewka. 
Wysokość znaków winna być nie mniejsza niż 15 mm. 


Uwaga: Znakowanie sposobem a) lub b) jest obowiązkowe; lecz nie wyklucza dowol- 
nego poza tym oznaczania wlewków przez malowanie, uzależnionego od spo- 
sobu składania wlewków itip. 


Ciąg dalszy na str. 2. 


Zatwierdzono do użytku wewnętrznego w zakładach podległych C. Z, P. H. na okres przejścio- 
wy do 1. III, 1948 roku. 


II. 1947 
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Data 


C. Z. P. H. 


Wydanie 1 


MOSR. 
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PRZEPISY ZNAKOWANIA WYROBÓW HUTNICZYCH 
II. Kęsy walcowane, odkucia i pręty kute lub walcowane wprost z wlewka. 
Kęsy oraz odkucia i pręty walcowane lub kute bezpośrednio z wlewka znakuje się przez 
wybijanie znaków na gorąco przy pile wzgl. nożycach lub przy młocie. 
Wybijać należy znaki możliwie wielkie, pozwalające na bezbłędne odczytanie. 
Każdy kęs, odkucie lub pręt należy znakować: 
1. Numerem wytopu 
2. Numerem syfonu wzgl. wIiewka 
. 3. Literą alfabetu oznaczającą kolejność położenia dariej sztuki w sto- 
sunku do głowy wlewka. 

4. W wypadku wysyłki kęsów, odkuć lub prętów poza hutę należy po- 
za numerem wytopu wybić znak huty, oraz znak odmiany (marki) 
stali. 

5,W wypadku, gdy odkucia lub pręty wysyłane poza hutę były podda- 
wane obróbce cieplnej, należy je dodatkowo oznaczyć znakiem stanu 
obróbki ciepinej. 

Kęsy, odkucia i pręty należy znaczyć przy samych końcach, od strony głowy wlewka 
(patrz wzór 2): dla kęsów o mniejszych przekrojach można znakować je w kierunku osi. 


Wzór 2. 
——— Sirom siopy wiewka Strona głowy włewka —> 
g | 


6) 
a ę 


R 


30248 
45 b 


Kęs trzeci od stromy głowy oznacza się Kęs drugi od strony głowy oznacza się 
literą „e“ literą „b“ 


Sirona głowy wiewka  =———>» 


Kęs perwszy od: strony głowy oznacza się literą „a“. 


Uwaga: W przypadku konieczności znakowania kęsów, odkuć lub prętów w kolejności 
od strony stopy wiewka, należy wybijać znaki na końcach kęsa wzgl. odku- 
cia lub pręta, od strony stopy wiewka, oraz przed literą kolejną wybić znak „S“. 


III. Platyny i blachy grube. 
Platymy i blachy grube walcowane bezpośrednio z włewków znakuje się jak kesy. 
Uwaga: blachy kotłowe znaczy się w myśl odnośnych przepisów odbiorczych. 
IV. Rury, obręcze, szyny, osie itp, 


Znakowanie rur, obręczy, szyn i innych walcowanych lub kutych części specjalnych 
określają odnośne przepisy odbiorcze wzgl. zarządzenia Inspekcji Technicznej. 


Ciąg dalszy na str. 3. 
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PRZEPISY ZNAKOWANIA WYROBÓW HUTNICZYCH 


str. 3. 


V. Pręty walcowane lub kute z kęsów, 
Należy znakować: 


Wzór 3. 
1. numerem wytopu 


Nr wytopu 


2. znakiem odmiany 
z (marki) stali - możli- 
30248 wie najwcześniej (np. 
na dożu chłodzącym) 
0045 ną jednym z końców 
pręta (wzór 3) 
Marka stoli Tak znakowane pręty 
posyła się do dalszej 
Wzór 4. obróbki (cieplnej lub 
zimnej). 


znak fabryczny Przed wysyłką z hu- 
ty należy pręty po- 
30248 nadto oznaczyć: 
3. znakiem stanu obrób- 
B 0045 N ki cieplnej oraz 
o | 4. znakiem huty (patrz 
Stan obróbki cieplnej wzór 4) 


Uwaga a) Dla oznaczenia modzaju obróbki cieplnej stanowiącej o stanie dostarczenia 
stali przyjmuje się znakowanie wg. PN/H-204: 


Stan normalizowany — N 
» zmiekezony — M 
„ ulepszony cieplnie s T 
»  hartowany — H 
„»  SUraAWy — bez znaku 


Uwaga b) Używane do znakowania stemple winny być możliwie małe jednak, bezwa- 
runkowo czytelne. Znaczyć należy przy samym końcu pręta celem możliwie 
najmniejszej stnaty długości użytkowej, 

W pewnych przypadkach (np masowa produkcja prętów do tego samego 
przeznaczenia z jednej marki stali) dopuszczalne jest znakowanie tylko 
końcówką wytopu i znakiem fabrycznym, 

W wypadkach tych decyduje Inspekcja Techniczna Huty, 


VI. Pręty ciągnione i łuszczone, 
Należy znakować identycznie jak pręty walcowane lub kute po obróbce cieplnej. 
(Patrz wzór 4). 

VII. Pręty kute, walcowane i ciągnione o średnicy 10 mm j mniej oraz druty, 
Nie ma obowiązku znakowania prętów. Jeżeli to możliwe należy znakować znakiem 
huty. i 
Pręty należy wiązać we wiązki i do każdej wiązki należy przytwierdzić tabliczkę 
ze znakami: 

. numerem wytopu 

. odmiany (marki) stali 

. stanu obróbki cieplnej 

. wymiaru prętów 

„znakiem huty (o ile nie jest nabity na prę- 

tach) 


UMA WIDM 


(patrz wzór 5). 


Ciąg dalszy na str. 4. 
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| PRZEPISY ZNAKOWANIA WYROBÓW HUTNICZYCH 
| Wzór 5. 
W wypadku koniecznyra (np. w obawie pomieszania wysokowartościowego materiału) 
należy każdy pręt znakować końcówką numeru wytopu, lub jeśli wymiary pręta na to 
nie pozwalają znakować jakimkolwiek znakiem odróżniającym daną partię, 
VIII. Blachy walcowane z platyn oraz blachy zimrowalcowane. l 
Zmakuje się tylko numerem wytopu w jednym z naroży blachy, Ponadto patrz uwa- 
ga b) do punktu V. 
1X. Odkucia kute z kęsów. 

Odkucia swobodnie kute lub w wykrojach znakuje się tak jak pręty (patrz p. HI). 

Miejsce znakowania należy odpowiednio dobrać dla danego odkucia i tylko w tym 

miejscu znakowiać, Miejsce znakowania wino być podane na rysunku odkucia przez 

zamawiającego. j 

W wypadku, gdy miejsce do znakowania jest zbyt małe można znakować tylko koń- 

cówką numeru wytopu oraz opuścić znak odmiany (marki) stali o ile odnośne przepisy 

odbiorcze na to zezwalają i jeśli odkucia wg. tego samego rysunku wykonuje się tylko 

z jednej odmiany (marki) stali. Na odkuciach kutych w matrycach — część znaków 

umieszcza się w matrycach. i 

IIL Stopień. 
(wyższej dokładności) 
I. Wlewki, 
Wlewki znakuje się numerem wytopu: 
a) we wlewnicach, lub 
b) bezpośrednio po wyjęciu z wlewnicy. 

Sposób a) Pasek ok, 300 x 40 mm wycięty z cienkiej blachy odpadkowej ze znakami 
wybitymi na jednym jego końcu (patrz wzór 1) zatapia się drugim jego 
końcem w głowie wlewka przed jego zakrzepnięciem. 

Wzór 1. 


~ 300 


40 


NT wytopu 


Sposób b). Bezpośrednżo po wyjęciu wlewka z wlewnicy wybija. się znaki na stopie 
wlewka. ; 
Wysokość znaków winna być nię mniejsza niż 15 mm. 
Uwaga: Znakowanie sposobem a) lub b) jest obowiązkowe, lecz nie wyklucza do- 
wolnego poza tym oznaczania wilewków przez malowanie, uzależnionego 
od sposobu składania wlewków itp. 


Ciąg dalszy na str. 5. 
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STATYSTYKA. 


A. HUTNICTWO ŻELAZA. 


Wytwórczość i wysyłka (w tonach). 


_Wytwórczość Wysyłka 
Ogół ł 
WYTWORY Lipiec Sierpień (styczeń: Sierpień 1947 RZN dE 1947 

1947 1947 ser wu Kraj °) Eksport Kraj °) | Eksport 
Koks . | o o sg LE. dl gu ge 4 79 124 79147 | 629641 12 779 4707 | 126961 37 602 
Surówka pa ca i ga a ea aa 74 902 82501 | 540925 8 560 2165 65 773 37 141 
Stal surowa . . A 140928 | 1438624 |1003 540 — - — _ 
Wytw. walcowane i rury b. szwu. 1) : 86 350 90275 | 684716 73 666 3884 | 531 176 26 534 
Rury ze szwem . . D AR A cA 1 426 1 497 8 948 910 86 3 666 1 845 
Wytw. kute i prasowane za 2 € 546 7 089 50518 2267 190 18 192 1 644 
Wytw. walcowane i ciągnione na zimno . 3 275 2 848 23 479 1771 — 12157 20 


1) Wytw. walcowane gotowe łączaie z półwytworami dla działów przetwórczych i dla obcych (bez półwy- 
tworów w obrocie  międzyhutniczym). 
2) Bez obrotu międzyhutniczego, 


B. ZJEDNOCZENIE KOPALŃ RUDY ŻELAZNEJ I GRUPA TOPNIKÓW. 


Wydobycie, wytwórczość j wysyłka (w tonach). 


Wysyłka 


Wydobycie i twó ść | Ogółe 
RE z ZDROWO? Sierpień 1947 SG serie 1947 
Wyszczególnienie cz E Ogółem zg Ae r 
Lipiec Sierpień (styczeń- w tym w tym 
o | am | sezpiesj | Osólem | pora, | Ostem | pozn, 
Rudy żelazne surowe . . . . 49 509 | 50646 | 309612 8871 — 43 131 — 
Piryt 3 fm BO T 3 751 3 077 25017 3 089 2 168 24 094 15 474 
Rudy wzbogacone że oka dał w, | żę 25 897 26721 | 170526*) 27230 m 183 140 — 
Topniki *) 0.0.0... 45410 | 42669 | 308424 | 30927 | 1686 | 201335 | 11257 


*) Liczba skorygowiania, 
**) Dolomit surowy i prażony, kamień. wapienny, wapno palone. 


C. ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH. 
Przemysł Cynku i Ołowiu. 
Wydobycie, wytwórczość, import oraz wysyłka (w tonach). 


Wysyłka 
Wydobycie i twórczość s Ogół 
Wyszezccóldtenić 7 7 A | Sierpień 1947 ! (stnczeń-sierpień) 1947 
i u J Ogółem 
ak > aA Kraj Eksport Kraj Eksport 
1947 

Rudy cynku i ołowiu surowe. . 71936 | 71278 | 536323 = — — = 
Cynk ogółem f AA AN ję f 6 510 6 559 47 488*) 2738 1 366 15 981 8 435 
Blacha i taśmy cynkowe OZ 2 820 2638 20 949 1 641 963 12 435 8 363 
Ołów  rafinowany . . . . . 1 046 1 043 7110 | 801 — 4 708 600 


*) Liczba skorygowana. 


D. PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH. 


Wydobycie, wytwórczość, import oraz wysyłka (w tonach), 


a f A 5-3 Wysyłka 

Wydobycie i wytwórczość Sierpień 1947 PEB A RZ 

Wyszczególnienie pa ze | -Ogółeńio Sa 1% 

Lipi Sierpień ( ń- w tym do w tym do 

o | ur" | Sae | outen | Waide | oosten | wattage 

Kopaliny PRE, Fee U a a a 21 294 21343 | 14475? 3891 300 30 395 4 303 
Wytwory sa a e h La a 13 709 14954 | 100840 14014 10 403 90 558 68 071 
Zaprawy eei eie at E o rel 3921 4051 23 589 3955 2 732 22 948 15 774 


Artykuły drukowane w „Hutniku* wyrażają indywidualne poglądy autorów, które nie zawsze pokrywają się 
z opinią Redakcji lub Wydawcy. 


Wydawca; Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego Redaktor naczelny: inż. Ta z Malkiewicz 
Adres redakcji i administracji „Hutnika“: Katowice, ul. Lompy 14 


